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ЗАВОД ИДЕТ К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ 


Юрий Сергеевич Елисеев родился в 1951 году. После окончания в 1976-м 
МВТУ им.Баумана пришел работать на «Салют». Прошел путь от слесаря 
механосборочных работ до генерального директора (с 1997-го). 

Обладая незаурядными организаторскими способностями, огромным 
опытом производственной и руководящей работы, Елисеев в непростых 
экономических условиях, сложившихся в России в последние годы, особенно 
в оборонном комплексе, смог обеспечить стабильную работу многотысячного 
коллектива, своевременное финансирование и ежемесячную выплату 
зарплаты. В 1999-м «Салюту» присвоен статус Федерального научно- 
производственного центра. 

Ю.С.Елисеев является руководителем Института целевой подготовки спе- 
циалистов по двигателестроению - подразделения Российского государствен- 
ного технологического университета и заведующим кафедрой «Технология 


производства двигателей летательных аппаратов». 

Автор более 130 научно-технических публикаций и 8 монографий. Доктор 
технических наук. Академик академии наук авиации и воздухоплавания. 

За большой вклад в развитие авиапромышленности Ю.С.Елисеев награж- 
ден орденом «За заслуги перед Отечеством» И степени. 

Юрий Сергеевич очень общительный человек, прекрасный рассказчик, об- 
ладает большим чувством юмора. Увлекается музыкой, футболом, охотой, 


путешествиями. 


Известный еще в начале ХХ века за- 
вод «Гном», первым в России присту- 
пивший ксерийному производству авиа- 
ционных моторов (ныне Федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Московское машиностроительное про- 
изводственное предприятие «Салют»), 
сегодня серийно производит ГТД для со- 
временных многофункциональных ис- 
требителей семейства «Су», двигатели 
для гражданской авиации, энергетичес- 
кие и газоперекачивающие установки. 

Продукция завода поставляется во 
многие страны мира. 

До начала «перестройки» на пред- 
приятии производили два двигателя 
Р15Б-300 для семейства самолетов МиГ- 
25 и АЛ-21 для суховских машин. Завод 
просто не выпускал другой продукции, 
кроме товаров народного потребления. 

При такой структуре и характере про- 
изводства предприятие прекрасно суще- 
ствовало, делая сначала эти два двига- 
теля, а потом вообще один АЛ-З31. Но та- 
кое положение совершенно не соответ- 
ствовало рыночным условиям, особен- 
но, сучетом отсутствия заказов и, соот- 
ветственно, финансирования со сторо- 
ны Министерства обороны РФ. 

В результате в 1995 году объем про- 
изводства по сравнению с 1991-м соста- 
вил всего 4,5%. В 1997-м, хотя объем 
производства немного вырос и составил 
7,5% от объема 1991-го, заводских обо- 
ротных средств на счетах в банке не 
было, впрочем, как и на других предпри- 
ятиях бывшего МАП. На складах не было 
заготовок, металла... Людям надо пла- 
тить зарплату, а продукция «Салюта» 
не обеспечивалась госзаказом. 

Тогда руководство завода принима- 
ет решение о привлечении крупных кре- 
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дитов. Склады наполняются металлом, 
в основном, заготовками, агрегатами 
двигателей. Предприятие приобретает 
дорогие, но очень нужные станки лучших 
зарубежных производителей. Но денег не 
хватает и опять - кредиты... 

И вот после этого тяжелейшего пе- 
риода пошли платежи за выпущенную 
продукцию, и стало ясно, что принятое 
с большим риском решение было пра- 
вильным. 

Имея в Москве значительную терри- 
торию, надо оправдывать сам факт сво- 
его существования в регионе и в столи- 
це. Это сегодня можно сделать только в 
том случае, если завод будет многопро- 
фильным. Так как финансирование по 
госзаказу по-прежнему недостаточно, то 
предприятие смело пошло на контакты 
с зарубежными фирмами. Это означало, 
что в производстве надо было осваивать 
технологии с выполнением зачастую бо- 
лее высоких, чем у нас, технических тре- 
бований. 

Работа, тесный контакт с ведущими 
зарубежными фирмами, например, 
французской СНЕКМА, кстати, имеющий 
те же корни от «Гнома», «Гурбомека», 
«Пратт-Уитни-Канада», безусловно, по- 
ложительно влияют на внедрение пере- 
довых технологий и организацию произ- 
водства. 

В последние годы необходимым ус- 
ловием устойчивого положения предпри- 
ятий на внутреннем и внешнем рынках 
является интегрированное применение 
информационных технологий поддержки 
всех этапов жизненного цикла продукции 
- так называемых САЁЕ$-технологий. Их 
применение обеспечивает сокращение 
затрат, производственного цикла и по- 
вышение качества продукции. 





Одна из актуальных проблем совре- 
менного двигателестроения - повышение 
ресурса газотурбинных двигателей (ГТД) 
при необходимости удовлетворения все 
возрастающих требований снижения их 
удельной массы, повышения экономич- 
ности и эксплуатационной надежности 
при одновременном повышении тяги 
двигателя. 


Обеспечение комплекса таких требо- 
ваний сопровождается значительным по- 
вышением рабочих характеристик дви- 
гателя и прежде всего увеличением тем- 
пературы и давления газа в турбинах. 
Так, если температура газа на входе в 
турбину двигателя М поколения состав- 
ляет 1600-1650° К, то у газотурбинного 
двигателя \У поколения она должна воз- 
расти до 1800-2000° К. При этом удель- 
ный расход топлива должен снизиться 
на 15-20%, а удельная масса двигателя 
-В 1,5-2,0 раза. 

Повышение основных рабочих ха- 
рактеристик двигателей вызывает значи- 
тельное увеличение температурно-сило- 
вого воздействия на детали и узлы ГТД, 
прежде всего, лопатки, роторы и диски 
турбин, зубчатые колеса, подшипники и 
др. Обеспечение их работоспособности 
- сложная, комплексная проблема, тре- 
бующая разработки и применения высо- 
копрочных материалов и высокоэффек- 
тивных технологических процессов изго- 
товления деталей. 

Создание новых технологий и мате- 
риалов, их упрочнение сыграло ключе- 
вую роль при производстве современных 
двигателей - двигателей № поколения. 
Усилиями ученых в области материало- 
ведения созданы стали и сплавы, обес- 
печивающие высокую конструкционную 
прочность. 

Особенно значительные успехи дос- 
тигнуты в разработке титановых сплавов 
и многокомпонентных жаропрочных 
сплавов для лопаток турбин высокого 
давления, давших возможность увели- 
чить рабочую температуру до 1600° К. 
Объем применения жаропрочных спла- 


ВОВ и нержавеющих сталей в двигателях 
нового поколения возрос до 70%, тита- 
новых сплавов - до 30%. 

Использование таких материалов по- 
зволило заметно повысить работоспо- 
собность основных систем двигателя АЛ- 
31Ф, но одновременно создало значи- 
тельные технологические и производ- 
ственные трудности. В связи с плохой 
обрабатываемостью новых материалов 
резко возросла трудоемкость изготовле- 
ния деталей, снизилась эффективность 
производства. 

Общая трудоемкость изготовления 
двигателя увеличилась по сравнению с 
двигателем ! поколения в 2,2 раза, а 
удельная трудоемкость, приведенная к 
1 кгс тяги, возросла в 2,8 раза. Острой 
стала проблема разработки и примене- 
ния нового оборудования и высокоэф- 
фективных технологических процессов. 

Необходимость решения этой про- 
блемы обусловлена также тем, что созда- 
ние новых технологий становится основ- 
ным приоритетным направлением в об- 
ласти обеспечения высокой надежности 
и эффективности газотурбинных двига- 
телей. 

Возможности легирования для суще- 
ственного улучшения функциональных 
свойств конструкционных материалов 
практически использованы. В этих усло- 
виях особую значимость приобретает по- 
иск резервов в области совершенствова- 
ния существующих, разработки и приме- 
нения новых высоких технологий. 

Современный авиационный двига- 
тель - сложная в конструктивном и тех- 
нологическом отношении техническая 
система, требующая значительных зат- 
рат на свое производство. 

В сегодняшних экономических усло- 
виях производство ГТД должно обеспе- 
чивать их высокую конкурентоспособ- 
ность на мировом рынке, поэтому важ- 
но, чтобы как конструкция двигателя, так 
итехнологические процессы, обеспечи- 





Двигатель АЛ-31ФН 


(нижнее расположение агрегатов) 


вающие его работоспособность и высо- 
кую экономическую эффективность про- 
изводства, соответствовали требовани- 
ям мирового уровня. 

В этой связи из множества техноло- 
гий необходимо выбирать такие, которые 
в наибольшей степени удовлетворяют 
конструктивным требованиям, и наибо- 
лее рациональны с технической и эко- 
номической точек зрения. 

Такие технологии все чаще называ- 
юткритическими, то есть такими, кото- 
рые оказывают решающее влияние на 
эксплуатационные свойства деталей и 
эффективность производства. 

Наиболее типичной технологией, ока- 
зывающей определяющее влияние на 
ресурс двигателя, является технология 
изготовления лопаток турбины высокого 
давления (ТВД). Эта технология опреде- 
ляет свойства материала лопаток, кото- 
рые, в свою очередь, определяют допу- 
стимую температуру газа перед турби- 
ной. В силу этих причин совершенство- 
вание технологии литья монокристалли- 
ческих лопаток ТВД и нанесения на них 
защитных покрытий имеет первостепен- 
ное значение. 

Другая по своей значимости - пробле- 
ма совершенствования технологии про- 
изводства авиационных зубчатых пере- 
дач. Актуальность решения этой пробле- 
мы обусловлена тем, что работа зубча- 
тых передач определяет живучесть дви- 
гателя и в целом всего летательного ап- 
парата. Известно, что поломка зубчато- 
го колеса центрального привода полнос- 
тью исключает подачу топлива, масла, 
электропитания, работу гидроприводов 
и приводит к остановке двигателя. 

Следует отметить необходимость по- 
вышения несущей способности зубчатых 
передач для снижения их массы, так как 
доминирует тенденция отбора на агре- 
гаты все большей мощности, что влечет 
увеличение количества зубчатых колес 
и, соответственно, их массы. 


Масса коробки агрегатов двигателя 
АЛ-21Ф (двигатель Ш поколения) состав- 
ляет 57 кг, а масса обеих коробок АЛ- 
З1Ф (двигатель № поколения} достигает 
283 кг, что почти соответствует 20% мас- 
сы всего двигателя. 

К числу технологий, требующих тща- 
тельной разработки, относится и техно- 
логия получения неразъемных соедине- 
ний методом электронно-лучевой свар- 
ки (ЭЛС) титановых и никелевых жаро- 
прочных сплавов. Необходимость совер- 
шенствования этой технологии продик- 
тована возможностью образования в 
сварных соединениях ротора ГТД холод- 
ных трещин, вызывающих снижение эк- 
сплуатационной надежности ответствен- 
ных деталей двигателя. 

Повышение эффективности произ- 
водства двигателей требует новых форм 
организации разработки технологических 
процессов. В отличие от существующей 
концепции последовательной разработ- 
ки конструкции и технологии требуется 
создание опережающей разработки на- 
учно-технологического задела в виде 
критических технологий и высокопроиз- 
водительного оборудования на основе 
новых организационных решений. 

Поиск новых организационных реше- 
ний диктуется необходимостью интенси- 
фикации всех процессов создания дви- 
гателя, которая неразрывно связана с ак- 
тивным взаимодействием подразделе - 
ний, участвующих в этих процессах, а 
также необходимостью проведения еди- 
ной технической политики при создании 
двигателя и технологической подготовкой 
его производства. 

Такой подход отвечает современным 
экономическим условиях, определяю - 
щим целесообразность интенсификации 
производственных процессов, с одной 
стороны, и необходимость преодоления 
отставания в создании двигателей новых 
поколений -сдругой стороны. 

Сегодня предприятие, выпускаю - 
щее такую высокотехнологичную продук- 
цию, как авиационные ГТД, может уве- 
ренно смотреть в будущее, лишь имея 
научно-технические заделы, перспектив- 
ные разработки, которые будут востре- 
бованыпотребителями авиационной тех- 
ники. Но научные разработки - это лишь 
одна из проблем, которую надо решить 
на пути повышения эффективности де- 
ятельности предприятия. 

В целом, в соответствии с концепци- 
ей развития, разработанной в ФГУП 
«ММПП «Салют», сокращение циклов и 
снижение затрат при создании новых га- 
зотурбинных двигателей в современных 
экономических условиях может быть до- 
стигнуто за счет решения комплекса ос- 
новных проблем. 

Это, в первую очередь, создание на- 
учно-технологического задела, который 
включает в себя разработку критических 
основополагающих технологий, обеспе- 
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чивающих повышение эксплуатацион- 
ных характеристик двигателя и эффек- 
тивность их производства, создание но- 
вых материалов с повышенными харак- 
теристиками, обеспечение современ- 
ным, высокопроизводительным оборудо- 
ванием и создание конструкторского за- 
дела по основным фундаментальным 
вопросам двигателей новых поколений. 

Проведя поиск путей использования 
эффективных схем, руководство ММПП 
«Салют» пришло клогически очевидно- 
му решению объединить весь спектр 
работ по жизненному циклу изделий 
перспективных разработок, доводки, 
производства, серийного сопровожде- 
ния, обслуживания и ремонта. При этом 
как приоритетные ставились задачи 
обеспечения надежности, ресурса и бы- 
строй окупаемости новых проектов. 

Важным шагом в решении одной из 
упомянутых проблем явилось создание 
в начале 1999 года КБ перспективных 
разработок (КБПР)} для ведения работ по 
модернизации выпускаемых и создания 
перспективных авиадвигателей. 

Необходимо отметить, что некоторые 
модификации двигателей, находящихся 
в серийном производстве, заводу осуще- 
ствить проще, чем ОКБ генерального 
конструктора, организационно непосред- 
ственно не связанного с серийным про- 
изводством. 

В сегодняшней экономической ситу- 
ации положение опытных заводов и КБ 
тяжелое. Как пример, можно привести 
судьбу одного из самых сильных в про- 
шлом ОКБ, созданного в свое время 
А.А.Микулиным. Конструктора высшей 
категории его покидают и «Салют» готов 
их охотно принять в свои ряды. 

В настоящее время КБПР укомплек- 
товано высококвалифицированными 
специалистами и плодотворно работает. 
Все этапы конструкторской работы над 
изделием полностью компьютеризованы 
- от расчетов и чертежей до передачи 
файлов в технологические и металлур- 
гические службы завода, также оснаща- 
емые по последнему слову техники. 

Как результат, предприятие имеетсе- 
годня не только сертификат соответ- 
ствия производства международным 
стандартам качества, но и сертификат 
качества на этапе проектирования. По- 
лучена лицензия Росавиакосмоса на 
право собственных разработок авиадви- 
гателей и их узлов. 

ФГУП ММПП «Салют» тесно взаи- 
модействует с ведущими научными ин- 
ститутами отрасли, передовыми отряда- 
ми высшей школы - МГТУ им.Баумана, 
МАИ, МАТИ и другими высшими учеб- 
ными заведениями и академическими 
институтами. У нас большие планы по 
модернизации двигателей АЛ-31Ф чет- 
вертого поколения и выполнение всех на- 
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меченных мероприятии, вт.ч. по камере 
сгорания, по компрессору, по другим уз- 
лам с тем, чтобы двигатель получил ста- 
тус «4»+. 

Важным этапом является создание 
двигателя АЛ-31ФН с нижним располо- 
жением агрегатов, доработанного на 
предприятии по требованию заказчика и 
предназначенного, в основном, для од- 
нодвигательного самолета, который бу- 
дет в крупносерийном производстве. 
Двигатель успешно завершил длитель- 
ные стендовые испытания в подтверж- 
дение заявленного ресурса и готов к по- 
ставкам для внедрения в эксплуатацию. 

Для удовлетворения требований по- 
тенциальных заказчиков осуществляют- 
ся и уже проведены летные испытания 
модернизированного двигателя АЛ-31 Ф, 
у которого увеличена тяга, улучшен за- 
пуск, проведены другие улучшения. На 
него может быть установлено регулируе- 
мое сопло с управляемым вектором тяги. 
Сопло спроектировано совместно с ГУП 
«Завод им. В.Я.Климова» и предназна- 
чено для различных модификаций се- 
мейства двигателей АЛ-31 Ф, устанавли- 
ваемых на однодвигательных и двухдви- 
гательных самолетах. 

Большое внимание уделено модер- 
низации АЛ-31 Ф с целью повышения ос- 
новных данных, надежности, технологич- 
ности, ресурса. Этот двигатель запущен 
в серийное производство 15 лет назад и 
принадлежит к четвертому поколению по 
классификации. По показателям надеж- 
ности за время эксплуатации АЛ-31Ф 
является одним из лучших в мире в сво- 
ем классе. 


Для самолетов Су-27 корабельного 
базирования для гарантированного взле- 
та с палубы авианосца потребовалось 
увеличить тягу двигателей. «Салют» 
взялся за эту работу и за полтора года 
от начала проектирования и до оконча- 
ния летных испытаний создал модифи- 
кацию двигателя АЛ-31 Ф с увеличенной 
на одну тонну тягой. 


Модернизированный двигатель пол- 
ностью взаимозаменяем с выпускаемым 
серийно, при этом модернизация может 


осуществляться путем замены модулей, 
например, в ходе ремонта. 

В то время, какуспешно прошли пер- 
вые летные испытания двигателя, под- 
вергшегося 1-му этапу модернизации, на 
стадию производства доработанных уз- 
лов выходит 2-й этап модернизации. 

Большой объем исследований про- 
водится по применению в конструкции 
новых решений по повышению надежно- 
сти и ресурса. Часть их связана с заме- 
ной материалов деталей на более совер- 
шенные (жаровая труба камеры сгора- 
ния, лопатки из более жаропрочного 
сплава, диски турбины из порошковых 
материалов, диски компрессора из вы- 
сокопрочного сплава ит.д... 

Разработаны по заказам предприя- 
тия новые модификации агрегатов с уве- 
личенными надежностью и ресурсом. 

Одним из факторов успешного созда- 
ния перспективных самолетов является 
разработка двигателя нового поколения. 
ФГУП ММПП «Салют» предлагает для 
перспективной машины ряд новых для 
российской техники узлов, а также ре- 
шений, примененных при модернизации 
взаимозаменяемого варианта. 

Например, спроектирован и изго- 
товляется для испытаний трехступенча- 
тый вентилятор с увеличенным расходом 
воздуха и широкохордными лопатками, 
который обеспечит степень сжатия и кпд 
существенно выше, чем в исходном че- 
тырехступенчатом варианте. Для этого 
же двигателя разрабатываются новая ка- 
мера сгорания и цифровая САУ нового 
поколения «с полной ответственностью» 
игидромеханическим резервированием. 

Основное условие успеха на рынке 
- расширение на основе маркетинговых 
исследований номенклатуры выпускае - 
мых предприятием изделий. 

На предприятии разрабатывается 
проект бесфорсажного двигателя с тягой 
в диапазоне 2,5 - Зт. Предусмотрены не- 
сколько вариантов конструкции, включая 
форсированный, а также двигатель, 
снабженный всеракурсным соплом с от- 
клоняемым вектором тяги. Такой двига- 
тель может найти применение на зару- 





бежных и отечественных учебно-трени- 
ровочных и легких боевых самолетах. 

Одно из направлений, нацеленное 
на перспективу работ, является также со- 
здание турбовального двигателя для вер- 
толетов и легких самолетов в классе 
мощности 500-800 л.с. В качестве базо- 
вого узла спроектирована и изготовлена 
перспективная высоконапорная ступень 
центробежного компрессора со степенью 
повышения давления Пк=9,5:1. 

Первые испытания ступени, прове- 
денные в ЦИАМ, дали обнадеживающие 
результаты и будут завершены в 2002-м 
году. 

Вопросы создания научно-техничес- 
кого задела на предприятии решаются по 
перспективной программе, включающей 
десятки разработок по конструкции, тех- 
нологии, новым материалам, проводи- 
мых в тесном контакте с отраслевыми 
институтами. 

Предприятие принимает активное 
участие в ряде программ Российского 
авиакосмического агентства по разра- 
ботке узлов и критических технологий 
двигателей нового поколения. 

Получение упомянутых выше резуль- 
татов в столь короткие сроки было бы 
невозможно без создания высокотехно- 
логичного, сертифицированного произ- 
водства, которое может обеспечить вы- 
сокие требования при изготовлении но- 
вых ГТД, а также без разработки и вне- 
дрения элементов САЕЗ-технологий, ре- 
ализуемых на базе персональных компь- 
ютеров. За период с 1996-го по 2002-Й 
год, количество автоматизированных ра- 
бочих мест увеличилось в 24 раза и до- 
стигло 1200. 

К сожалению, наша станкоинстру- 
ментальная промышленность и раньше 
была не на должной высоте, а сегодня 
практически современного классного 
оборудования она не выпускает. Поэто- 
му мы вынуждены, несмотря на высокие 
цены, покупать станочное оборудование 
за рубежом. За последние годы на заво- 
де внедрили около 500 станков, в том 
числе производства ведущих зарубеж- 
ных фирм. 

Мы нашли способ обновления обо- 
рудования - его модернизацию. Прекрас- 
ные станки различных зарубежных 
фирм, например, немецкие «МОМ/-20», 
итальянские «Горизон», австрийские 
«Хайд» и другие - мы модернизировали 
на фирмах-производителях за рубежом. 

Есть швейцарская фирма "Мюллер- 
машинен“, которая сама забирает станок 
и через шесть месяцев возвращает мо- 
дернизированный станок, причем точно- 
сти обработки гарантируют не ниже пер- 
воначальных и все остальные гарантии, 
как на новый станок. От старого станка 
остаются фактически только самые ме- 
таллоемкие узлы: станина и инструмен- 
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тальныи магазин. 

Все системы станка фактически но- 
вые: гидравлика, электронная система 
управления ЧПУ и наиболее ответствен- 
ные детали, от которых зависит точность 
обработки. Получается фактически но- 
вый станок, но по цене вдвое меньше. 

А сегодня модернизацию станка “Го- 
ризон" провел главный механик завода 
по аналогичной схеме, закупив предва- 
рительно системы управления. Станок 
работает прекрасно. 

Я думаю, что в дальнейшем мы в ос- 
новном постараемся проводить модер- 
низацию сами ("ремонт у себя"). Жаль, 
что другие предприятия не подключают- 
ся ктакому методу модернизации обо- 
рудования. Сегодня станочный парк 
страны в основном создавался в годы 
девятой пятилетки, т.е. 25 лет назад. 
Многие станки еще можно использовать, 
но они морально устарели, физически 
износились. 

Налаженный ремонт станков, да еще, 
если использовать кооперацию, было бы 
намного дешевле, чем покупать новые. 
Это выход из положения для большин- 
ства отечественных заводов не только 
авиационных. Зарубежное оборудование 
сейчас стоит очень дорого. Да еще госу- 
дарство прикладывает руку: берут не 
только большие таможенные сборы, но 
даже НДС. А в сумме от стоимости это 
составляет 30-40%. Надо же понимать, 
что ввозятся не продукты потребления, 
не подержанные автомобили, не вода и 
водка, а оборудование для создания но- 
вых рабочих мест... 


На этапе эксплуатации и ремонта с 
использованием информационных тех- 
нологий выполняется учет состояния 
парка и дефектов изделий, учет выпол- 
нения доработок, а также поступлений 
изделий на завод, их движение, отгруз- 
ка и исследование. 

Функции координации и управления 
поддерживаются на ММПП «Салют» ин- 
формационно-вычислительным центром 
(ИВЦ), решающим задачи хранения дан- 
ных по составу изделий, материалам и 
деталям, кадровым ресурсам, нормати- 
вам итрудоемкости. 

Одновременно ИВЦ является внут- 
ризаводским провайдером Интернет- 
связи, что позволяет осуществлять опе- 
ративные контакты с филиалами внут- 
ри России и с партнерами за рубежом. 
Структурная перестройка предприятия, 


начатая в 98-м, в основном закончена. 
Помимо КБ, созданы научно-производ- 
ственные центры, лаборатории практи- 
чески по всем направлениям современ- 
ных технологий производства газотур- 
бинной техники. 

Например, есть лаборатория точно- 
го литья, лаборатория композиционных 
материалов на базе «углерод-углерод». 
Есть даже лаборатория по изготовлению 
модельных масс. Почему мы создаем 
такие подразделения? 


Сегодня научно-исследовательские 
институты находятся в бедственном по- 
ложении. Так, например, НИИ «Графит» 
многое уже сделать не может - работос- 
пособные кадры ушли. Мы вынуждены 
создавать у себя научные центры по тем 
направлениям, которыми должны были 
бы заниматься НИИ и, в частности, за- 
ниматься проблемами графитовых уп- 
лотнений для ГТД. 

Все наши научные подразделения 
создают хороший научный задел, кото- 
рый и позволяет работать над новыми 
двигателями. Сегодня на заводе работа- 
ют 8 докторов наук и 36 кандидатов наук. 

Говоря, как мы идем к своему юби- 
лею, можно прокомментировать некото- 
рые цифры. Ранее уже говорилось, что 
в 1995-м году объем производства по 
сравнению с 1991-м упал до 4,5%. В 
2001-м году этот показатель был уже 
50%. В 2002-м году мы должны подойти 
по объемам производства к 1991 году. 


Эффективная работа предприятия в 
первую очередь обеспечивается форми- 
рованием высококвалифицированного 
персонала и стабильного коллектива. 
Для этого создан институт целевой под- 
готовки специалистов (ИЦП). На заводе 
работает филиал МАТИ (структура ИЦП) 
с дневным и вечерним отделениями. 


Имеется система переподготовки и 
повышения квалификации рабочих, ИТР, 
и руководителей. Отрадно отметить, что 
за последние два года у молодежи появи- 
лась тяга к получению высшего и сред- 
него специального образования. 

Завод расширяет контакты с инофир- 
мами, поэтому нам нужны специалисты, 
в совершенстве владеющие иностранны- 
ми языками. В ИЦП ежедневно занима- 
ются 200-250 человек. 

Сегодня «Салют» на подъеме и ра- 
ботает он очень напряженно. У него еще 
все впереди и, наверняка, большое бу- 
дущее. 
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Вячеслав БОГУСЛАЕВ, 


генеральный директор, председатель правления 


ОАО «Мотор Сич» 


НА НОВЫЕ ОРБИТЫ 


Вячеслав Александрович Богуслаев окончил Запорожский машино- 
строительный институт в 1965 году. Прошел путь от слесаря до директо- 
ра ЗМЗ. С 1988 года - председатель правления, генеральный директор 


ОАО "Мотор Сич". 


Под его руководством осуществлен запуск в серий- 


ное производство авиадвигателей: ТРДД Д-436Т1/ТП, ТВД ТВЗ-117ВМА- 


СБМТ, ВК-2500, ВСУ АИЭ-ЗБ. 


Удостоен звания Героя Украины с вручением Ордена Державы. В 1983 
году получил премию Совета Министров СССР, ав 2002-м - Госпремию 
Украины. Доктор технических наук, профессор. 


Сегодня ОАО «Мотор Сич» - одно из 
крупнейших в Украине работающих пред- 
приятий, сохранившее и развивающее 
свой интеллектуальный потенциал, осна- 
щенное самым современным оборудова- 
нием и использующее наиболее совре- 
менные технологии при производстве кон- 
курентоспособных двигателей. 

В настоящее время основу нашей пер- 
спективной программы составляют дви- 
гатели ТВЗ-117ВМА-СБМТ, ВК-1500, 
ВК-2500, Д-436Т1/Т2/ТП, АИ-222-25, 
АИ-22, АИ-450. 

Новый турбовинтовой ТВЗ-117ВМА- 
СБМ1 мощностью на взлетном режиме 
2500 л.с. и на чрезвычайном режиме - 
2800 л.с. предназначен для регионально- 
го самолета Ан-140, который заменит парк 
устаревших Ан-24 и Як-40. 

Ан-140, двигатель ТВЗ-117ВМА-СБМ1 
и вспомогательная силовая установка 
АИЭ-ЗБ сертифицированы Авиационным 
регистром Межгосударственного авиаци- 
онного комитета и, таким образом, стали 
первыми образцами авиационной техни- 
ки, созданной в новых экономическихус- 
ловиях в тесном сотрудничестве с отрас- 
левыми институтами и проектными орга- 
низациями России и Украины. 

Одним из основных направлений де- 
ятельности запорожских моторостроите- 
лей стал выпуск турбовальных двигате- 
лей ТВЗ-117, разработанных государ- 
ственным унитарным предприятием «За- 
вод им.В.Я.Климова». Почти 20 их моди- 
фикаций предназначены для установки 
на боевые, транспортные и гражданские 
вертолеты среднего класса сухопутного и 
морского применения с маркой «Миль» 
и «Камов», которые успешно эксплуати- 
руются в 60 странах мира. 

Учитывая изменения и тенденции по 
списанию парка старых самолетов, ожи- 
дается повышенный спрос на многоцеле- 
вые самолеты, неприхотливые в эксплу- 
атации и способные действовать с непод- 
готовленных аэродромов. Двигатели для 
них должны иметь высокую эффектив- 
ность, простоту в эксплуатации и обла- 
дать высокой надежностью. 

Таким двигателем стал ВК-1500, раз- 
работанный ЗАО «Двигатели «Владимир 
Климов - Мотор «Сич» (ВК-МС) на базе 
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газогенератора ТВЗ-117, со взлетной мощ- 
ностью 1500 л.с, предназначенный для 
установки на самолеты местных воздуш - 
ных линий типа Ан-38, Ан-3, Бе-132, а 
также для модернизации ранее выпущен- 
ных Ан-2. Его сертификацию планирует- 
ся завершить в 2003 году. На базе ВК- 
1500 разработана его турбовальная мо- 
дификация ВК-1500В для вертолетов 
типа Ка-60 и его гражданского варианта 
Ка-62. 

Турбовальный двигатель ВК-2500 
представляет собой форсированную мо- 
дификацию ТВЗ-117ВМА с повышенной 
до 2400 л.с. мощностью на взлетном и 
до 2700 л.с. на чрезвычайном режимах. 
Он будет использоваться на вертолетах 
Ми-28, Ка-52, а также для модернизации 
Ми-17, Ми-24, Ка-32, Ка-50 и др. 

Начаты испытания нового малораз- 
мерного двигателя АИ-450, разработанно- 
го государственным предприятием (ГП) 
ЗМКБ «Прогресс», развивающего мощ- 
ность 465 л.с. с перспективой ее увели- 
чения в ходе поэтапной модернизации до 
650-700 л.с. Двигатель предполагается ус- 
танавливать на легкие вертолеты типа 
Ка-226, «Ансат», Ми-2 и другие. 

ОАО «Мотор Сич» вместе со своими 
российскими партнерами участвует в со- 
здании турбореактивного двигателя ново- 
го поколения АИ-22, разработанного ГП 
ЗМКБ «Прогресс», развивающего тягу до 
3755 кгс и предназначенного для Ту-324. 

Объединенными усилиями ГП ЗМКБ 
«Прогресс», ОАО «Мотор Сич» и ФГУП 
ММПП «Салют» создается двигатель АИ- 
222, рассматривающийся как базовый 
для целого семей- 
ства ТРДД и ТРДДФ 
с тягой от 2500 до 
3000 кгс, а при ус- 
тановке форсажной 
камеры до 5000 кгс. 
Сертификация это- 
го двигателя плани- 
руется в 2003 году. 
Двигатели семей- 
ства АИ-222 могут 
устанавливаться на 
учебно-тренировоч- 
ные, учебно-боевые 
и легкие самолеты 





типаЯк-130, 1-59, 11-159, К-84, ЧАВ-99 и 
др., атакже для модернизации ранее вы- 
пущенных самолетов этого класса. 

Одно из приоритетных направлений 
деятельности предприятия - производ- 
ство сертифицированных трехвальных 
турбореактивных двигателей семейства 
Д-436Т1 стягой 7500-8200 кгс. Базовый 
вариант Д-436Т1 предназначен для ближ- 
немагистральных пассажирских самоле- 
тов нового поколения на 100-150 пасса- 
жиров (в первую очередь Ту-334). 

Морская модификация Д-436ТП уста- 
навливается на многоцелевой самолет- 
амфибию Бе-200. От базового двигателя 
она отличается комплектацией самолет- 
ных агрегатов и изменениями, вызванны- 
миусловиями морского базирования. 

В декабре 2000-го года на двигатели 
Д-436Т1/ТП получен сертификат типа, а 
в августе 2001 -го года был вручен серти- 
фикат одобрения производства Авиаци- 
онным регистром МАК. 

Развитая и отлаженная система сер- 
виса поставляемой заказчикам продукции 
позволяет оказывать в высшей степени 
конкурентоспособные услуги по после- 
продажному обслуживанию двигателей 
практически влюбой точке земного шара. 

Все это способствуетукреплению по- 
зитивного имиджа нашего предприятия, 
характеризует его как надежного и дело- 
вого партнера. 


Двигатель АИ-450. 





Роальд НУСБЕРГ, 


руководитель и главный конструктор ТМКБ «Союз» 


СОЗДАЕМ НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 


Роальд Юлианович Нусберг родился в 1929 году. Трудовую деятель- 


ность начал слесарем-монтажником авиамоторов. 


После окончания в 


1953-м ВВИА им.Н.Е.Жуковского в строевых частях прошел службу от 
инженера авиаэскадрильи до заместителя командира полка по ИАС. За- 
вершил службу в ВВС в должности заместителя начальника Управле- 
ния службы начальника вооружения ВВС. 

Участвовал в создании двигателей 3-го и 4-го поколений. 

Р.Ю.Нусберг - лауреат Премии Совета Министров СССР, академик Ака- 
демии наук авиации и воздухоплавания. С1987-го года - руководитель 
предприятия - главный конструктор МКБ «Союз». 


В 1996 году мы нацелились на разра- 
ботку малоразмерного двухконтурного 
турбореактивного двигателя с тягой вди- 
апазоне 1500-1700 кгс, который впослед- 
ствии получил обозначение РД1700. 

Необходимость создания такого "ма- 
лыша" была продиктована появлением 
учебно-тренировочного самолета Миг- 
УТС - "летающей парты" нового поколе- 
ния для подготовки летного состава ВВС 
России. 

Прошел конкурс на двигатель для 
МигГ-УТС внутри "ОКБ им.А.И.Микояна“, 
в котором приняли участие ряд российс- 
ких и зарубежных фирм. По ряду крите- 
риев наш проект оказался предпочтитель- 
ным, и после проведения межведом- 
ственной комиссии Тушинское машино- 
строительное КБ "Союз" было выбрано в 
качестве головного разработчика двигате- 
ля для МигГ-УТС. 

Целесообразность разработки рос- 
сийского двигателя такого класса была 
подтверждена и заключением разработ- 
чика самолета, и головным институтом - 
ГНЦ "ЦИАМ им.П.И.Баранова" и ВВС Рос- 
сии. 

ЦИАМ выступил в качестве самого 
активного участника разработки, снабдив 
наше КБ результатами своих работ по 
научно-техническому заделу и обеспечив 
методологическое сопровождение с ис- 
пользованием самых современных мате- 
матических моделей в расчетах. 

Министерство обороны РФ, стоя на 
страже технологической независимости 
вооруженных сил страны, сформировало 
программу финансирования разработки и 
создания отечественного ТРДД и включи- 
ло ОКР по созданию РД1700 в Государ- 
ственный оборонный заказ. 

Все заинтересованные стороны - НИИ 
МО РФ, “ОКБ им.А.И.Микояна", ЦИАМ, 
НИИСУ - предъявили свои технические 
и организационные требования к РД1700 
и в результате проект создания двигате- 
ля включил в себя: 

- высокие характеристики узлов дви- 
гателя, позволяющие обеспечить потреб- 
ные параметры по тяге и экономичности; 

- применение современных систем 
автоматического регулирования, охлажде- 
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ния, контроля параметров и диагности- 
ки; 

- габаритно-массовые показатели, 
позволяющие создать российскую вер- 
сию самолета МиГ-АТ без изменения си- 
ловой схемы и перестройки мотогондолы; 

- высокую технологичность в произ- 
водстве; 

-характеристики безотказности, на- 
дежности и эксплуатационной техноло- 
гичности, соответствующей требованиям 
технических центров подготовки летного 
состава ВВС РФ; 

- программу финансирования, пре- 
дусматривающую долевое участие про- 
мышленности и Министерства обороны 
РФ. 

Кроме того, НИИ МО РФ настаивали 
на проработке возможности использова- 
ния РД1700 как базового двигателя для 
создания ряда ТРДД с тягой до 3000 кгс, 
имеющих применение в гражданской и 
транспортной авиации. 

Участвовать в новой разработке со- 
гласились наши традиционные партнеры. 

Серийный двигателестроительный 
завод «ММП им.В.В.Чернышева» (Моск- 
ва) принял решение не только участво- 
вать в производстве опытной партии дви- 
гателей РД1700, но и частично финанси- 
ровать проект. 

Разработку и поставку всех комплек- 
тующих, входящих в системы управле- 
ния, запуска, контроля и диагностики, 
взяли на себя предприятия Москвы 
("ЭГА", “Аэроэлектромаш“), Казани 
(КПКБ), Уфы ("Молния"), Энгельса ("Ди- 
мес") и др. 

Соразработчики настолько серьезно 
отнеслись к нашему общему проекту, что, 
забегая вперед, скажу - уже сегодня мы 
имеем всю штатную автоматику для ком- 
плектования партии опытных двигателей 
РД1700, которая изготовлена и передана 
нам московским машиностроительным 
заводом “ММП им.В.В.Чернышева". 

В процессе обсуждения и согласова- 
ния технического задания на разработку 
РД1700 мы провели параметрический и 
конструктивный анализ целого ряда за- 
рубежных и отечественных двигателей. 
Эта работа, с одной стороны, позволила 





оптимизировать конструктивную схему 
двигателя до очень лаконичной 2+4=1+1, 
с другой - с целью снижения техническо- 
го риска при доводке конструкции подо- 
брать газодинамические, конструктивные 
и технологические прототипы. 

Понимая, что среднестатистических 
10-ти лет для создания нового двигате- 
ля у нас нет, т.к. прототип МиГ-УТС уже к 
тому времени летал, мы сразу ориенти- 
ровались на проверенные временем и 
условиями эксплуатации технические 
решения. 

В основу конструкции были заложе- 
ны оправдавшие себя элементы двигате- 
лей Ши М поколений. Технологические 
процессы во многом базируются на отра- 
ботанных технологиях серийного произ- 
водства “ММП им.В.В.Чернышева“". 

Мы хотели получить надежный, тех- 
нологичный, дешевый двигатель в задан- 
ной размерности, приспособленный для 
эксплуатации в учебных центрах. 

Однако высокие значения парамет- 
ров, заложенные в техническом задании, 
потребовали применения в газогенерато- 
реРД 1700 узла, характеристики которого 
перекрывают уровень \ поколения. 

Речь идет о компрессоре высокого 
давления. 

Совместно с ЦИАМ была разработа- 
на перспективная схема 4-ступенчатого 
осевого КВД с применением широкохор- 
дной ступени. Расчеты показали возмож- 
ность получения степени повышения дав- 
ления 5,8 и КПД=84%. 

Автоматика двигателя представляет 
собой, ставшую традиционной, систему 
РАОЕС, но с оглядкой на то, что в кабине 
УТС будут сидеть вчерашние школьники, 
мы скомплексировали ее с гидромехани- 
ческим резервом по управлению двига- 
телем. 

Для достижения большей автономно- 
сти при контроле за работой систем дви- 
гателя, регистрации дополнительного 
объема информации (кроме получаемого 
через борт самолета) на этапе опытной 
летной эксплуатации используется циф- 
ровой блок МЭРИ 1700, своеобразный 
двигательный “черный ящик“. 


«Крылья Родины» 4.2002 


Ну а контрольно-проверочная аппара- 
тура - КПА1ТЗ4, конструктивное исполне- 
ние которой может быть любым - на базе 
"“поофоокК“ или "АезК Тор" - кроме провер- 
ки и настройки блоков САУ выполняет 
функции параметрической диагностики, 
подсчета наработки двигателя по алгорит- 
мам повреждаемости, широкополосной 
вибродиагностики, создания банка дан- 
ных по двигателю на весь период эксплу- 
атации. Это переход на эксплуатацию по 
техническому состоянию. 

К вопросу о производственной техно- 
логичности. В том, что сегодня опытная 
партия двигателей изготовлена, а темпы 
сборок и переборок двигателей определя- 
ются только пропускной способностью 
испытательной станции, главная заслуга 
“ММП им.В.В.Чернышева". 

Технологи завода работали с конструк- 
торами ТМКБ "Союз" с момента проведе- 
ния осевой линии. Согласовывались все 
конструкторские и технологические нюан- 
сы, обсуждались варианты применения 
новых методов обработки, позволяющих 
сократить объемы и время подготовки 
производства, просчитывались варианты 
применения имеющегося оборудования, 
оснастки и инструмента. В результате 
первые детали и узлы двигателя с серий- 
ного завода начали поступать через 6-8 
месяцев после расцеховки рабочей кон- 
структорской документации. 


Наша фирма имеет огромный опыт 
внедрения двигателей в серийное произ- 
водство, сопровождения серийного про- 
изводства и эксплуатации двигателей в 
частях ВВС и ПВО страны, наращивания 
ресурсов двигателей до значений, в 10- 
15 раз превышающих первоначальные. 


«Крылья Родины» 4.2002 


Это позволило в рабочий проект двигате- 
ля РД1700 заложить принципы ресурс- 
ного проектирования. 

Примером этого может послужить 
расчет системы охлаждения горячей ча- 
сти двигателя. 

Система спроектирована с учетом 
многих факторов, влияющих на ухудше- 
ние параметров двигателя (допуски на 
серийное производство, точность регуля- 
торов, износы по элементам проточной 
части и т.п.) и обеспечивает общетехни- 
ческий ресурс двигателя при увеличении 
рабочей Тгна 130 град. 

В настоящее время идет стендовая 
отработка полноразмерного двигателя. 

Этим испытаниям предшествовали 
проверки деталей и узлов двигателя на 
автономных стендах лабораторно-испы- 
тательного комплекса, который мы счи- 
таем уникальным по решаемым задачам. 
Наработка узлов двигателя на автоном- 
ных стендах составила около 1000 часов. 

Выполнены оценки вибросостояния 
двигателя на всех режимах работы, под- 
тверждающие эффективность внедрен- 
ной на “ММП им.В.В.Чернышева" мето- 
дики многоступенчатой балансировки ро- 
торов, а также подтверждена эффектив- 
ность системы охлаждения при работе 
двигателя при температуре, на 120 гра- 
дусов превышающей расчетную. 

Есть и проблемы. Двигатель требует 
и газодинамической и прочностной довод- 
ки, что вполне естественно. Характерис- 
тики компрессора требуют оптимизации, 
а материал рабочих лопаток вентилятора 
дополнительного изучения и конструктив- 
но-технологической адаптации. 

Эти задачи самым активным образом 





нам помогают решать головные институ- 
ты - ГНЦ ЦИАМ и ВИАМ. Специалисты 
оказывают нам помощь и в методическом 
плане, и в части проведения экспертных 
расчетов на самом современном уровне. 

Необходимо подчеркнуть то, что 
РД1700 является целевой разработкой 
под конкретный летательный аппарат, ре- 
шающий вполне определенные задачи. 
Отсюда вытекают и реализуемые техни- 
ческие параметры создаваемого двигате- 
ля: тяга в стартовых условиях -1700 кгс, 
удельный расход топлива - 0,7 кг/кгс.ч, су- 
хая масса двигателя - 300 кг. Упоминание 
о РД1700 как базовом двигателе относит- 
ся, прежде всего, к использованию газо- 
генератора для разработки авиационных 
двигателей класса ТРДД стягой до 4000 
кгс и удельным расходом топлива - 0,44- 
0,42 кг/кгс.ч. 

При этом для двигателя с тягой 4000 
кгс придется использовать встроенный 
редуктор между турбиной и компрессо- 
ром низкого давления. 

С 2000-го года ОКР по состоянию дви- 
гателя РД1700 и на его базе двигателя с 
тягой Р=2500 кгс включены в Государ- 
ственный оборонный заказ. Мы уверены, 
что все проблемы будут решены и ТРДД 
РД1700, пройдя весь объем сертифика- 
ционного базиса, будет в 2004-м году 
предъявлен на государственные испыта- 
ния. 

По модификации двигателя с тягой 
2500 кгс мы выпускаем рабочую конструк- 
торскую документацию на эксперимен- 
тальные узлы и передаем на “ММП им. 
В.В.Чернышева" для технологической об- 
работки и изготовления. 

Конечно, основным источником фи- 
нансирования проекта РД1700 являются 
собственные средства участников проек- 
та - "ММП им.В.В.Чернышева" и ТМКБ 
"Союз". Свой вклад вносит Министерство 
обороны РФ. 

Отрадным фактором мы считаем то, 
что нашей разработкой заинтересовались 
«ОКБ Сухого», ЭМЗ им.В.М.Мясищева, 
ЦАГИ. Кроме того, проектом РД1700 ак- 
тивно интересуются разработчики лета- 
тельных аппаратов Индии и Китая. 

Как и другие предприятия двигате- 
лестроительного комплекса, наше КБ ве- 
дет разработки и внедрение ряда конвер- 
сионных проектов, которые, с одной сто- 
роны, позволяют иметь оборотные сред- 
ства, а с другой - отвлекают от работ по 
основной деятельности. 

Расширение области потенциального 
применения РД1700 и его модификаций, 
безусловно, гарантировало бы сокраще- 
ние сроков доводки двигателя и создания 
ряда модификаций. 

Поэтому мы готовы сотрудничать и с 
самолетными фирмами, и с энергетика- 
ми (на базе РД1700 разрабатывается ав- 
тономная газотурбинная установка с элек- 
трической мощностью 3,6 МВТ) и странс- 
портниками. 


Александр НОВИКОВ, 
генеральный директор 
ММП имени В.В.Чернышева 


ТУШИНСКИЕ ДВИГАТЕЛИСТЫ 
ИДУТ ВПЕРЕД 


Александр Сергеевич Новиков родился в 1949 году. Трудовую деятель- 
ность начал слесарем-сборщиком на Рыбинском моторном заводе. Одновре- 
менно учился на вечернем отделении Рыбинского авиатехнологического ин- 
ститута, который закончил в 1972-м году. После окончания института работал 
в расчетно-исследовательском отделе Рыбинского КБ моторостроения (РКБМ). 

В 1982-м назначается заместителем начальника отдела, начальником от- 
дела, в 1984-м - заместителем главного конструктора. С 1986-го - первый за- 
меститель главного конструктора, затем - генеральный конструктор и руко- 
водитель РКБМ. В этот период был разработан вертолетный двигатель РД- 
600, турбовинтовой ТРД-1500. Тогда же в РКБМ сделали несколько вариантов 
стационарных двигателей и двигателей для БПЛ А. В эти непростые годы глав- 
ное, что удалось, - это сохранить уникальный коллектив конструкторов. 

С 1996-го А.С.Новиков-технический директор, генеральный конструктор 
ОАО «Рыбинские моторы». В 2000-м назначается первым заместителем гене- 
рального директора - генерального конструктора Российской самолетострои- 
тельной корпорации «МИГ» (РСК «МИГ»), а с нынешнего года - одновременно 
назначен генеральным директором ОАО «ММП имени В.В.Чернышева». 


Московское машиностроительное 
предприятие имени В.В.Чернышева - 
одно из самых известных авиапредпри- 
ятий России. Оно было создано в 1932 г. 
в Тушино на базе авиаремонтных мас- 
терских Гражданского воздушного флота. 
Здесь впервые в стране для легкомотор- 
ной гражданской авиации стали изготав- 
ливать звездообразные поршневые мото- 
ры конструкции А.Швецова - А.Назаро- 
ва- М.Косова: М-11, МГ-11, МГ-21 и МГ- 
31Ф мощностью от 150 до 330 л.с. 

В годы Великой Отечественной вой- 
ны завод выпускал самые мощные авиа- 
дизели того времени конструкции А.Ча- 
ромского - Ф.Тулупова - В.Яковлева: АН- 
1, М-30, АЧ-ЗОБ мощностью от 900 до 
1500 л.с. для дальних бомбардировщи- 
ков Пе-8 и Ер-2. 

Уже в первые послевоенные годы на 
заводе наладили крупносерийное произ- 
водство первых в стране турбореактивных 
двигателей (ТРД). Они широко использо- 
вались КБ Ильюшина, Лавочкина, Мико- 
яна, Сухого, Туполева, Яковлева. 

В 1947-м на смену знаменитому ди- 
зелю пришел реактивный РД-500 (тяга 1,6 
т) с центробежным компрессором конст- 
рукции ОКБ-500 (на базе «Бегмещ-\»). 
Им оснащались истребители Як-23 и Ла- 
15. 

В 1950 году был освоен в серийном 
производстве турбореактивный двига- 
тель ВК-1 (тяга 2,7 т) конструкции В.Кли- 
мова, который позволил истребителю- 
перехватчику МиГ-15 бис увеличить даль- 
ность полета до 2000 км, а фронтовому 
истребителю МиГ-17 стать первым оте- 
чественным самолетом, превысившим 
скорость звука в горизонтальном полете. 

В 1952-м на заводе началась сборка 
ТРД с осевым компрессором АМ-5А кон- 


струкции ОКБ-300 (А.Микулин, Б.Стеч- 
кин, С.Гуманский). Он устанавливался 
на всепогодном истребителе-перехватчи- 
ке Як-25. Ас 1958-го завод приступил к 
изготовлению двигателя Р11Ф-300 (тяга 
6,2 т), который позволил МиГ-21 побить 
мировые рекорды скорости и высоты по- 
лета. С 1947-го завод возглавил В.В.Чер- 
нышев. 


С 1960-го начат серийный выпуск 
мощных двухвальных ТРДФ со сверх- 
звуковыми ступенями компрессора кон- 
струкции С.Туманского - М.Мецхвариш- 
вили - К.Хачатурова: Р11В-300, Р11АФ- 
300, Р11Ф2С-300, Р27-300, Р29-300, 
Р29Б-300, Р-35 стягой от 3 до 13,2 т. Дви- 
гатели предназначались для высотных са- 
молетов-разведчиков и сверхзвуковых ис- 
требителей (фронтовых, перехватчиков, 
бомбардировщиков) КБ Яковлева, Мико- 
яна, Сухого. 

До 1983-го директором завода был 
В.В.Чернышев, с 1983-го до октября 1997- 
го завод возглавлял А.Н.Напольнов. С ок- 
тября 1997 года директор завода -О.Н. 
Третьяков. 

Сегодня ОАО «ММП имени В.В.Чер- 
нышева» входит в корпорацию РСК 
«МИГ». О структуре корпорации хочу ска- 
зать несколько подробнее. В РСК «МИГ» 
входят головной завод - завод имени Во- 
ронина (МАПО), инженерный центр МиГ 
(бывшее ОКБ имени А.И.Микояна), Лу- 
ховицкий авиационно-производственный 
испытательный комплекс (ЛАПИК), Каля- 
зинский завод. Кроме головного предпри- 
ятия, есть еще ряд дочерних и зависи- 
мых предприятий. 

Дочерние - это завод имени В.Я.К- 
лимова (генеральный конструктор 
А.А.Саркисов), Тушинское машиностро- 
ительное КБ «Союз» (ТМКБ «Союз» - 





главный конструктор Р.Ю.Нусберг), ОАО 
«ММП имени В.В.Чернышева» (51 % ак- 
ций принадлежат РСК «МИГ»), завод 
«Красный Октябрь» (Санкт-Петербург), 


25% акций - блокирующий пакет 
принадлежит РСК «МИГ». 

Кроме того, в корпорацию входят за- 
висимые предприятия: Курский прибор- 
ный завод, АВИАТЕСТ, ОКБ имени Н.И. 
Камова, завод «Электроавтоматика» 
(Санкт-Петербург), Рязанский приборный 
завод, Пермский приборный завод. 

Все перечисленные организации - это 
и есть корпорация РСК «МИГ». Общая 
численность работающих превышает 
50000 человек. На заводе имени В.В.Чер- 
нышева около 7000 работников. Эта кор- 
порация, производящая авиационную 
технику, - одна из самых крупных в Рос- 
сии. 

Корпорация ведет работу по приня- 
тию на вооружение учебно-тренировочно- 
го самолета МиГ-АТ, разрабатывает 
транспортный МиГ-110 набазетВт-117, 
который в свою очередь, будет произво- 
диться на заводе имени В.В.Чернышева. 
Корпорация начинает подниматься. Сей- 
час портфель заказов - более миллиарда 
долларов. 

К сожалению, по-прежнему отсутству- 
ет заказ от Министерства обороны, нет 
государственного финансирования... Кор- 
порация целиком живет на деньги, кото- 
рые она сама зарабатывает. Завод имени 
Чернышева критический период уже про- 
шел. Нам удалось сохранить завод и его 
основной трудовой коллектив. 

Я считаю, что сегодня экономика за- 
вода удовлетворительная. Все экономи- 
ческие показатели - положительные. 

С 1981-го завод изготовляет двух- 
вальный двухконтурный со смешением 
потоков в общей форсажной камере РД- 
33 (тяга - 8,3 т), разработанный Санкт- 
Петербургским НПП «Завод им.В.Я.Кли- 
мова» под руководством С.Изотова. Он 
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предназначен для фронтового истребите- 
ля МиГ-29. По отзывам специалистов, 
МигГ-29 обладает «почти абсолютной на- 
дежностью и требует минимального тех- 
нического обслуживания». Завод посто- 
янно работает над дальнейшим повыше- 
нием надежности этого двигателя и уве- 
личением его ресурса. 

Кроме того, предприятие производит 
капитальный и восстановительный ре- 
монты авиадвигателей Р27-300, Р29-300, 
Р-35 и РД-33. Компрессор двигателя РД- 
33 - лвухвальный, двухкаскадный с низ- 
конапорным четырехступенчатым венти- 
лятором и регулируемым высоконапор- 
ным девятиступенчатым компрессором 
высокого давления. 

По своим характеристикам он один из 
лучших в мире авиационных двигателей 
в своем классе. Он надежно работает во 
всем диапазоне скоростей и высот поле- 
та МиГ-29, обеспечивая его высокую эф- 
фективность. 


Двигатель сохраняет работоспособ- 
ность даже при отрицательных воздуш- 
ных скоростях и при любых простран- 
ственных положениях самолета, что на- 
глядно видно при выполнении на само- 
лете таких фигур высшего пилотажа, как 
«кобра Пугачева», «колокол» и др. На зем- 
ле двигатель устойчиво работает при тем- 
пературе воздуха от +60 до -60° С, а в воз- 
духе - при температуре на входе - до 200° 
С, что соответствует нагреву конструкции 
на скорости М=2,35. 

Удельный расход топлива на полном 
форсированном режиме 2,05 кг/кгс.ч, на 
максимальном режиме - 0,77 кг/кгс.ч, что 
значительно лучше, чем у других двига- 
телей такого класса. Например, удвига- 
теля М53-Р20 самолета «Мираж 2000-5» 
удельный расход на форсаже равен 2,08, 
а на максимальном режиме - 0,89. 

При массе двигателя 1050 кг тяга на 
форсаже равна 8300 кгс, а на режиме 
«максимал» - 5040 кгс. Тяга двух двига- 
телей РД-33 превышает собственный вес 
самолета, что обеспечивает МиГ-29 вы- 
сокую маневренность, скороподъемность 
и отличные разгонные характеристики. 

Следует отметить, что РД-33 не име- 
ет эксплуатационных ограничений во 
всем режиме работы, высоти скоростей 
полета, а разработанная в настоящее вре- 
мя система управления вектором тяги по- 
зволит значительно повысить маневрен- 
ность самолета иеготтД. 


РК: 


РД-33 
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Большую роль в изменении состоя- 
ния двигателя в эксплуатации играет при- 
менение переходных режимов работы и 
режимов с повышенной температурой га- 
зов перед турбиной, а также профиль по- 
лета. 

Оптимизация затрат на обеспечение 
эксплуатации поставила перед предпри- 
ятием задачу по увеличению межремон- 
тного ресурса двигателя. Для ее решения 
приняли концепцию перехода на эксплу- 
атацию по техническому состоянию. 

Внедрение системы эксплуатации по 
техническому состоянию подтвердило 
правильность принятого направления. За 
прошедшие годы удалось оптимизиро- 
вать объем проводимых работ и их пери- 
одичность. Как и ожидалось, основные 
дефекты выявляются на деталях и узлах 
горячей части и деталях и узлах, омыва- 
емых маслом, что и определяет объем пе- 
риодических проверок, проводимых по 
специальным технологиям. 

Основываясь на опыте эксплуатации 
РД-33 по техническому состоянию с фик- 
сированным межремонтным ресурсом и 
учитывая модульность конструкции, мож- 
но, заменяя отдельные модули, узлы и 
агрегаты, отказаться от фиксированных 
межремонтных ресурсов и эксплуатиро- 
вать двигатель по техническому состоя- 
нию в пределах назначенного ресурса. 

В рамках конверсии завод освоил из- 
готовление турбовинтового двигателя мо- 
дульной конструкции с регулируемым 
осецентробежным компрессором со сво- 
бодной турбиной конструкции С.Изотова- 
А.Саркисова ТВ7-117С (взлетная мощ- 
ность - 2500 л.с.) для гражданского са- 
молета местных авиалиний Ил-114. В 
декабре 1996-го на этотвысокоэкономич- 
ный ТВД с электронной системой авто- 
матического регулирования получен 
«Сертификат типа». 





Идет подготовка к модернизации дви- 
гателя РД-33. Есть средняя модерниза- 
ция, есть глубокая. Средняя, когда тяга 
на полном форсаже около Эт. Эта моди- 
фикация предназначена, в первую оче- 
редь, для корабельного варианта двига- 
теля РД-ЗЗК. 

Глубокая модернизация предусмат- 
ривает существенные изменения в кон- 
струкции двигателя, которые позволят 
увеличить тягу на полном форсаже до 
11,5 т. При этом меняются параметры 
вентилятора, увеличивается температу- 


ра газа перед турбиной до 1850 град. К. 

Если средняя модификация - это дви- 
гатель поколения 4,5, то глубокая модер- 
низация - это двигатель 5-го поколения. 

Я считаю, что самые тяжелые годы 
заводом прожиты. Сегодня мы ставим 
вопросы о расширении производства, о 
наборе людей, увеличении численности 
работающих. 

У меня была задача обеспечить за- 
вод заказами. Сегодня портфель заказов 
полностью сформирован. Подписанные 
контракты полностью обеспечивают жиз- 
недеятельность завода на текущий 2002 
год. Этот портфель заказов позволил нам 
повысить зарплату работникам завода. 
Сегодня заработная плата ведущих спе- 
циалистов; в том числе и рабочих, состав- 
ляет около 8-10 тыс.рублей в месяц. 

Одна из важных задач - более актив- 
но себя показать на авиарынке. Первое, 
что я сделал, когда пришел на завод - 
посмотрел объем заказов. Поставил пе- 
ред нашими службами и перед собой за- 
дачу - существенно увеличить число кон- 
трактов. За два месяца мы эту задачу вы- 
полнили. 

Следующий шаг - определение узких 
мест в производственных структурах за- 
вода. Да, завод работоспособен, ноесли 
мы увеличиваем объем заказов, то надо 
заранее определить те звенья, которые 
могут задержать увеличение объема про- 
изводства. 


Третья задача, которую мы должны 
решить в связи с первыми двумя, - это 
усиление кооперации с нашими партне- 
рами.Так, например, мы активно работа- 
ем сТМКБ «Союз» по двигателю РД-1700 
для учебно-тренировочного самолета 
МиГ-АТ (0 нем подробно рассказывает 
Р.Ю.Нусберг). Мы повысили активность 
по работам, связанным с модернизацией 
двигателя РД-33. 

Кроме того, мы работаем по всем воп- 
росам, которые были поставлены перед 
двигательным кустом - участниками РСК 
«МИГ» ее генеральным директором - ге- 
неральным конструктором Николаем Фе- 
доровичем Никитиным. В этом у наседи- 
ное понимание целей и задач: мы увязы- 
ваем свою работу со сроками и задача- 
ми, которые решает корпорация. 

Кстати, по всем действующим сегод- 
ня документам РСК «МИГ» представляет 
собой базовое звено, хотя оно и не на- 
зывается «холдингом», в которое будут в 


в 


будущем объединены все предприятия 
авиационной промышленности России. А 
то, что эта интеграция не на словах, а на 
деле, показывает решение производить 
вертолет Ка-60 на Луховицком заводе 
(ЛАПИК). Очень существенно мы объе- 
динили усилия с туполевской фирмой по 
производству очень перспективного само- 
лета Ту-334. По этой теме у нас будут 
задействованы завод им. П.А.Ворони- 
на и ЛАПИК. Кроме того, привлекаются 
Таганрогский и Киевский авиазаводы. 

Я думаю, что будет создана опреде- 
ленная культура кооперации. Мы видим 
по передовым западным фирмам, что у 
них не только жестокая конкуренция, но 
и очень развитая система кооперации, без 
которой они не могли бы вести борьбу с 
конкурентами. 

Сегодня мы видим успехи в конкрет- 
ных делах корпорации РСК «МИГ» ‚ ви- 
дим реальное решение задач, которые 
перед нами поставлены правительством. 
У нас тесные контакты с Росавиакосмо- 
сом, который поддерживает направление 
нашей деятельности. 

Основная тематика завода остается 
прежняя: производство РД-33. Мы не 
только его серийно производим, но при 
этом работаем над повышением его на- 
дежности и ресурса. Понемногу совмес- 
тно с разработчиком - заводом имени Кли- 
мова улучшаем его основные параметры. 
Сейчас вместе с увеличением тяги на 300 
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кг довели общий ресурс (до первого ре- 
монта) до 1000 часов. 

Сейчас на МиГ-АТ стоит французс- 
кий двигатель «Ларзак». Мы договори- 
лись с его разработчиками, что после его 
модернизации подключимся кего про- 
изводству. Но туг есть одна проблема: 
наше Министерство обороны считает, что 
на этом самолете, а он может быть ис- 
пользован и как боевой, особенно в ло- 
кальных войнах, и поэтому двигатель 
должен быть отечественным. Поэтому 
наше Министерство обороны поддержи- 
вает для этого самолета двигатель РД- 
1700 (главный конструктор Р.Ю.Нусберг). 

Мы его тоже собираемся делать и для 
этого произвели полную технологическую 
подготовку производства. Мы существен- 
но помогли ТМКБ в изготовлении первых 
опытных образцов этого двигателя. Раз- 
работали несколько новых технологичес- 
ких процессов и, в частности, для изго- 
товления нового вентилятора, компрес- 
сорных дисков, теплонапряженной каме- 
ры сгорания и других узлов и деталей. Мы 
предполагаем начать выпуск РД-1700 с 
2005-го года. 

Двигатель РД-33 со средней модифи- 
кацией мы начнем производить уже в 
2004 году. На базе ТВ7-117 готовится вер- 
толетный вариант. 

На базе двигателя Р29-300 (изделие 
55) готовим энергетическую установку. 

Должен сказать, что здесь станочный 
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парк неплохой, и он не уступает обору- 
дованию такого передового завода, как 
Рыбинский. 

В результате технического перевоору- 
жения на предприятии установлено свы- 
ше Зтыс.единиц нового оборудования, в 
том числе станки с ЧПУ, обрабатывающие 
центры, роботы-манипуляторы. Внедре- 
ние таких современных технологических 
процессов, как высоконаправленная кри- 
сталлизация в литье лопаток турбины, 
сварка в инертной среде ит.д., позволи- 
ло значительно повысить качество и уве- 
личить срок службы двигателей. 

Сегодня мы имеем мощный производ- 
ственный потенциал, включающий литей- 
ное, штамповочное, гальваническое и ин- 
струментальное производство, электро- 
физические и электрохимические мето- 
ды обработки жаропрочных сплавов. На 
предприятии действует автоматизирован- 
ная система управления производством 
на базе информационно-вычислительно- 
го центра. В1995-96 годах построены про- 
изводственные корпуса для сборки това- 
ров народного потребления и для выпус- 
ка столярных изделий. 

Мы выбрали путь более сильной коо- 
перации с конструкторским бюро, уже 
много лет с нами работающее. Во-пер- 
вых, это одно из самых сильных ОКБ в 
России -завод имени В.Я.Климова, кото- 
рое возглавляет Александр Александро- 
вич Саркисов. Они разработчики двига- 
телей РД-33 и ТВ7-117 и мы вместе с 
ними работаем над модификациями этих 
двигателей, а по существу, над, новыми 
двигателями, включая двигатели 5-го по- 
коления. 

Унас есть прекрасный коллектив кон- 
структоров ТМКБ «Союз», возглавляемый 
Роальлом Юлиановичем Нусбергом, ко- 
торый, кстати, помещается натерритории 
завода. Это КБ традиционно всегда вело 
сопровождение серийного производства. 
Оно же занималось всеми вопросами, 
связанными с повышением надежности 
и ресурса серийных двигателей нашего 
производства. Мы вместе отрабатываем 
такие важные качества двигателя, как его 
эксплуатационная технологичность и ре- 
монтопригодность. 

Поэтому мы считаем, что здесь най- 
дена рациональная схема удачного ис- 
пользования кооперации завода и ОКБ. 
Каждый занят своим делом, ия не вижу 
необходимости создания своего КБ. С 
моей точки зрения - это нерационально. 
Мы вместе с конструкторами ведем под- 
готовку к производству двигателей 5-го 
поколения. 

Я уже говорил раньше, что эта рабо- 
та по модификациям РД-33, по сути, - 
двигателей 4,5 и 5-го поколений. Когда 
ОКБ, с которыми мы работаем, предло- 
жат нам еще более новые двигатели, мы 
их будем осваивать. Более того, эти ра- 
боты будем вести по планам и в структу- 
ре корпорации РСК «МИГ». 
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Александр ЖИРНОВ, 


заместитель генерального директора АМНТК 


«СОЮЗ» 


В НОВЫЙ ВЕК - С НОВЫМИ 
ДВИГАТЕЛЯМИ 


Александр Федорович Жирнов родился в 1940 году в Москве. Закон- 
чил МАИ в 1966-м по специальности инженер - механик. В том же году 
поступил на работу в АМНТК «Союз», где прошел путь от техника до 
заместителя генерального директора. 

А.Ф.Жирнов - кандидат технических наук, профессор. Автор 63 науч- 
ных работ, 15 научно - технических отчетов и 7 учебных пособий. 


АМНТК « Союз» - одна из старей- 
ших отечественных авиадвигательных 
фирм - была организована 18 февраля 
1943 года по приказу Народного комис- 
сара авиационной промышленности 
СССР №118. Инициатором создания это- 
го ОКБ был выдающийся конструктор 
авиационных двигателей, академик А.А. 
Микулин - генеральный конструктор с 
1943-го по 1955-й годы. Его сменил С.К. 
Туманский (1955-1973 г.г), затем О.Н. Фа- 
ворский (1973-1987 гг.) и В.К. Кобченко 
(1987-2000 гг.). 

С 1998-го по 2000-й генеральным ди- 
ректором был О.А.Оганян, затем 
М.П.Симонов (2000-2001 гг.) и с 2001-го 
по настоящее время - М.О. Окроян, ге- 
неральным конструктором в 2001-м на- 
значен В.А. Белоусов. 

АМНТК < Союз» явился родоначаль- 
ником ряда новых фирм, специализиро- 
вавшихся в свое время на доводке, вне- 
дрении в серийное производство и на 
дальнейшем развитии образцов авиаци- 
онной, космической и другой спецтехни- 
ки, разработанных в АМНТК «Союз» и оп- 
ределяющих сегодня целые направления 
отечественной техники. Среди них - Ту- 
шинское, Тураевское и Уфимское КБ 
«Союз», КБ турбо-холодильных машин, 
НПО «Красная звезда», Казанское КБ и 
ДР. 

За годы работы в АМНТК «Союз» 
создано 19 базовых турбореактивных 
двигателей и 44 их модификаций для 
27 летательных аппаратов с широким ди- 
апазоном характеристик для гражданской 
и военной авиации, несколько типов жид- 
костных ракетных двигателей и термо- 
эмиссионная энергетическая установка 
на ядерной энергии для космических 
аппаратов, а также турбохолодильная ус- 
тановка нового типа. 

В число летательных аппаратов, на 
которых используются силовые установ- 
ки, разработанные в АМНТК «Союз», вхо- 
дят: 

- первый реактивный пассажирский 
самолет Ту-104; 

- истребители Як-25, МиГ-19, Миг - 
21,МиГ-25,Як-28П, Су-15; 

- разведчики Як -25РВ, Як -28; 

- первые самолеты вертикального 
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взлета и посадки (СВВП) Як-36 и Як-38; 
единственный в мире СВВП с форсажем 
Як-141; 

- транспортные самолеты Ан-24 и Ан- 
26; учебно-тренировочные и спортивные 
Як-30 и Як-32; 

- беспилотный разведчик «Ястреб»; 
тактические и стратегические ракеты на- 
земного, воздушного и морского базиро- 
вания. 

Парк турбореактивных двигателей, 
разработанных АМНТК «Союз» и изго- 
товленных на серийных заводах, соста- 
вил более 26000 экземпляров, имеет 
свыше 60 миллионов часов летной эксп- 
луатации. Эти двигатели обеспечивают 
эффективное применение летательных 
аппаратов на высотах до 30 км и до ско- 
ростей более 3000 км/ч в любых клима- 
тических условиях и на всех географичес- 
ких широтах. 

Самолеты с двигателями АМНТК 
«СоюзЗ» эксплуатируются в России и в 
43-х странах Европы, Азии и Америки. На 
них было установлено свыше 100 миро- 
вых рекордов. 

АМНТК « Союз» внес болышой вклад, 
в проектирование, изготовление, эксплу- 
атацию и ремонт базовых авиационных 
турбореактивных двигателей различных 
размерностей (с тягой от 300 кгс до 21000 
кгс) и схем для самолетов и беспилотных 
летательных аппаратов гражданского и 
военного назначения. Они обеспечивают 
выполнение полетов во всем диапазоне 
высот, включая стратосферу, и скоростей, 
в том числе сверхзвуковых, превышаю- 
щих в 2-3 раза скорость звука. 

Разработки коллектива АМНТК 
«Союз» базовых двигателей, ориентиро- 
ванных на высокие удельные парамет- 
ры, позволяют успешно модифицировать 
двигатели при серийном производстве и 
полдерживать основные технические лан- 
ные на мировом уровне. Сроки службы 
авиадвигателей составляли 20-30 лет, что 
обеспечивалось большими назначенны- 
ми ресурсами и ремонтопригодностью 
двигателей, проходивших до трех капи- 
тально-восстановительных ремонтов. 

Впервые в отечественной практике 
была освоена массовая эксплуатация и 
восстановительные ремонты подьемно- 





маршевых двигателей СВВП в дальних 
боевых походах авианосцев типа «Киев» 
в отрыве от береговых баз. 

Научная и трудовая деятельность 
АМНТК «Союз» отмечена орденами и 
медалями СССР и РФ, высокими науч- 
ными званиями его работников. 

За научную деятельность в разработ- 
ке перспективных авиадвигателей 10 чел. 
удостоены звания лауреата Ленинской 
премии, 12чел. - Государственной пре- 
мии. 

В настоящее время, базируясь на но- 
вейших научно - технических разработ- 
ках предприятия, технологических иссле- 
дованиях и большой экспериментальной 
поузловой и полноразмерной стендовой 
доводке, продолжаются работы по созда- 
нию новых авиадвигателей по следую- 
щим направлениям: короткоресурсные 
малоразмерные двигатели для беспилот- 
ных летательных аппаратов (модифика- 
ции семейства Р95 - 300) и двигатель 
Р125-300; двухконтурные турбореактив- 
ные двигатели бесфорсажные и с фор- 
сажем для самолетов гражданского и 
военного назначения (модификации се- 
мейства Р179); двигатели для региональ- 
ных, деловых и легких самолетов; газо- 
турбинные энергетические установки. 

Работы по короткоресурсным мало- 
размерным двигателям для БПЛА прово- 
дились по увеличению назначенного сро- 
ка службы и тяги, ремонту с одновремен- 
ным форсированием по тяге и улучше- 
нием характеристик на крейсерском ре- 
жиме. Такие двигатели нами апробирова- 
ны, подтвердили заявленные данные и 
по заключению 30-го ЦНИИ МО РФ су- 
щественно повышают эффективность КР 
при их использовании вместо штатных 
двигателей. 

Кроме того, в 1999-м возобновились 
работы по созданию демонстратора дви- 
гателя Р125-300 более дешевого и лег- 
кого по сравнению Р95-300. 
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Учитывая, что при создании двигате- 
ля для сверхзвукового СВВПЯк-141 па- 
лубного базирования потребовались кар- 
динально новые технические решения, 
определяющие его повышенную надеж- 
ность при эксплуатации в экстремальных 
условиях, была принята программа про- 
ектирования двигателей семейства Р179 
с тяговыми характеристиками от 16 до 21 
тонны. 


Полученные уникальные газодинами- 
ческие, высотно-скоростные и весовые 
характеристики Р179 и его модификаций 
обеспечивают создание всех возможных 
типов самолетов пятого поколения - от 
многофункционального фронтового до 
стратегического бомбардировщика и са- 
молета короткого взлета и вертикальной 
посадки. 

В настоящее время продолжается 
разработка этого семейства двигателей и, 
вчастности, Р145, имеющего проверен- 
ную конструкцию газогенератора и других 
важных узлов (4000 часов суммарной на- 
работки, из которых 500 - полетной на- 
работки на Як-141). Р145 по своим па- 
раметрам отвечает требованиям самоле- 
тов 5-го поколения и не уступит характе- 
ристикам новейших перспективных аме- 
риканских двигателей, разрабатываемых 
по программам создания ударных и мно- 
гофункциональных самолетов 5-го поко- 
ления (ЗЕ и Е-22). 


Технические решения, применяемые 
в двигателях семейства Р179, легли в 
основу проектов двигателей для граждан- 
ской авиации. 

В гражданском варианте двигатель 
ВК-21 в классе бесфорсажной тяги до 12 
т при степени двухконтурности -0,8 (ба- 
зовый - газогенератор Р179) среди име- 
ющихся сегодня серийных и опытных 
двигателей наилучшим образом подхо- 
дит для сверхзвукового административ- 
ного самолета большой дальности типа 
С-21. 

На базе единого газогенератора Р179 
предложен еще один проект двигателя 
ВК-23 для дозвукового грузового самоле- 
та в классе тяги 20т, в котором предус- 
мотрен уровень выбросов СО, МОх,СН в 
пределах норм ИКАО, а шум на взлетном 
режиме в пределах 3-й главы ИКАО. На 
взлетном режиме такой двигатель будет 
иметь удельный расход топлива 0,39 кгс/ 
ч, степень двухконтурности 5. 

Кроме того, коллективом предприя- 
тия создан эскизный проект двигателя 
Р126-300 для региональных и деловых 
самолетов (в классе 4т) на основании 
договора с ГУ АП КООП РФ №216/93, 
уточненного в соответствии с ТЗ, задан- 
ного ГосНИИ ГА с участием АНТК им. 
Туполева. В настоящее время рабочий 
проект этого двигателя выполнен на 30 %. 

Маркетинговые исследования Гос- 
НИИ ГА совместно с ЦАГИ и технико- 
экономический анализ НИИ Экономики 
показали конкурентоспособность и рен- 
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табельность создания региональных и де- 
ловых самолетов с турбореактивным, 
двухконтурным (т - 5,4), двухвальным 
Р126-300. В двигателе учтены экологи- 
ческие требования по чистоте выхлопа и 
уровню шума. По своей конструктивной 
схеме и параметрам цикла он отвечает 
основным тенденциям развития двигате- 
лей такого типа. 

На базе газогенератора Р126-300 мо- 
гуг быть созданы двигатели: вертолетный 
ТВД мощностью до 6500 л.с. и ТРДД с 
тягой 2000-2500 кгс для учебно-трениро- 
вочных самолетов. 

Кроме того, на базе единого газоге- 
нератора малоразмерного Р125-300, про- 
ходящего поузловую доводку, выполнены 
проекты следующих двигателей для нужд 
гражданской авиации: ГТД - Р123-300 в 
классе тяги до 400 кгс; Р127-300 в клас- 
се тяги до 900 кгс; Р130-300 в классе тяги 
до 550 кгс; ТВД-Р124-300 (455 л.с). 

На предстоящей международной вы- 
ставке «Двигатели-2002» экспозиция 
АМНТК «Союз» включает в себя следую- 
щие двигатели: 

- РЭ5ТМ-300 - малоразмерный корот- 
коресурсный турбореактивный двухкон- 
турный двигатель в классе тяги В=350 кгс 
для БПЛА. Он выполнен одновальным, 
оснащен электронной САУ, встроенным 
электрическим генератором номинальной 
мощностью 4кВт и автономной масля- 
ной системой. Запуск осуществляется 
пиростартёром. В нем предусмотрена 
возможность отбора воздуха для ЛА. 

- Р125-300 - малоразмерный корот- 
коресурсный турбореактивный двигатель 
в классе тяги - 380 кгс для БПЛА. Он 
простой по конструкции и соответствен- 
но меньшей трудоемкости изготовления 
и цены, чем двигатели типа Р95ТМ-300. 

Низкая стоимость и малая трудоем- 
кость обеспечиваются соответствующим 
выбором параметров цикла, что позволи- 
ло по сравнению с Р95ТМ-300 умень- 
шить число ступеней с использованием, 
по возможности, дешевых конструкцион- 
ных материалов и ориентацией на упро- 
щенные конструкции и технологии. 

- Р179М-300 в классе тяги 20 тс для 
военных самолетов (ударных или истре- 
бителей). Он - турбореактивный, двух- 
контурный, с общей 
форсажной камерой и 
плоским реактивным 
соплом (сопло разра- 
ботано ФГУП НПП 
«Мотор»). 

Он разработан на 
базе Р79ЭВ-300, со- 
зданного для Як-141. 
В двигателе Р179М- 
300 модифицирован 
вентилятор (увеличе- 
на степень повыше- 
ния давления) и уси- 
лены отдельные эле- 
менты конструкции с 


учетом более широких областей летной 
эксплуатации по числу «М» полета и уве- 
личенного ресурса. В двигателе приме- 
нены новая цифровая электронная сис- 
тема управления с гидромеханическим 
резервированием и комплексная систе- 
ма контроля и диагностики, позволяющие 
эксплуатировать его по техническому со- 
стоянию. 

В двигателе также установлены но- 
вая коробка агрегатов и более мощный 
турбостартер - энергоузел. Круглое пово- 
ротное сопло заменено на плоское, обес- 
печивающее работу на всех режимах, 
включая режимы реверса и отклонения 
вектора тяги. В него введены системы 
частичной отсечки охлаждающего возду- 
ха и уборки из потока стабилизаторов пла- 
мени на бесфорсажных дроссельных ре- 
жимах. 

- ВК-21 -турбореактивный, двухкон- 
турный, двухвальный, в классе тяги 
11000 кгс предназначен для сверхзвуко- 
вых деловых самолетов. Он разрабаты- 
вается на базе Р7ЭВ-300. В компоновке 
с прямым осесимметричным соплом этот 
двигатель опробован в стендовых испы- 
таниях на режимах, соответствующих 
крейсерскому полету сверхзвукового пас- 
сажирского самолета при числе М=2. 

Основные конструктивные отличия от 
базового двигателя: вентилятор с моди- 
фицированной третьей ступенью увели- 
ченной напорности; новый смеситель; 
форсажный контур отсутствует; выходное 
устройство - плоское сопло с централь- 
ным телом, с отклонением вектора тяги 
при разбеге по ВПП, увеличением площа- 
ди критического сечения на режимах ма- 
лошумных взлета и посадки, с реверсив- 
ным устройством; система частичного от- 
ключения охлаждающего воздуха ТВД; 
новая коробка агрегатов. 


Цифровая электронная САУ и диаг- 
ностики состоит из двухканального элек- 
тронного блока автоматического управ- 
ления с гидромеханическим резервиро- 
ванием и блока автоматизированного 
контроля и диагностики, позволяющего 
эксплуатировать его по техническому со- 
стоянию. 


Короткоресурсный двигатель Р95-300. 
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Валерий ЛЕСУНОВ, 
генеральный директор ОАО 


«УМПО» 


УФИМСКИЕ МОТОРЫ - СЕРДЦЕ 
САМОЛЕТОВ «СУ» 


Валерий Павлович Лесунов родился в 1949 году. После школы сразу по- 
шел на завод и параллельно поступил на вечернее отделение Уфимского авиа- 
ционного института. Работал в механо-сборочном цехе - сначала рабочим, 


потом бригадиром. .. 


После окончания института в 1974 году прошел армейскую школу и вер- 
нулся на завод. Служебный путь: от инженера до главного инженера завода 
(1987 год). В 1994 году становится первым заместителем премьера прави- 
тельства Республики Башкортостан. С 1998 года снова на заводе - генераль- 
ный директор УМПО. Член президентского Совета Республики Башкортостан. 


Открытое акционерное обще- 
ство «Уфимское моторостроитель- 
ное производственное объединение» 
- самое крупное в России двигателе- 
строительное предприятие. Осно- 
вано в 1925 году, награждено двумя 
орденами Ленина и орденом Боевого 
Красного Знамени, удостоено 15 меж- 
дународных и российских конкурсных 
и выставочных наград. 

Занимает неизменно высокие по- 
зиции в рейтинге крупнейших пред- 
приятий России. 

За время существования пред- 
приятие выпустило более 50 базо- 
вых и модифицированных авиацион- 
ных двигателей, которые устанав- 
ливались на 170 типах и модифика- 
циях самолетов. На самолетах с 
уфимскими двигателями  поставле- 
но более 80 мировых авиационных 


рекордов. 
Изготавливаемые ОАО «УМПО» 
авиационные двигатели Президент 


России В.В.Путин назвал безуслов- 
ной гордостью России. 


Вся история ОАО «УМПО» свиде- 
тельствует о том, что основной задачей 
предприятия был и остается выпуск со- 
временной качественной техники. Оно 
заявило о себе как о поставщике надеж- 
ных авиационных двигателей и вот уже 
восьмой десяток лет высоко держит свою 
марку, обеспечивая экономичность, эко- 
логическую безопасность, увеличивая 
ресурс двигателей. 

Сегодня основу производственной 
программы ОАО «УМПО» составляют 
двигатели АЛ-31 Ф разработки ОАО «НПО 
«Сатурн» для всемирно известных само- 
летов семейства Су-27. Первые модифи- 
кации этого уникального двигателя чет- 
вертого поколения серийно выпускаются 
УМПО с 1980-х годов. 

Несмотря на столь длительный срок 
эксплуатации, АЛ-31 Ф по техническим 
параметрам по-прежнему остается совре- 
менным и по своим основным характери- 
стикам превосходит лучшие зарубежные 
аналоги. Производство двигателя позво- 
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лило объединению продвинуться вперед, 
по ряду важнейших технологических на- 
правлений. Оно полностью освоило са- 
мостоятельное производство АЛ-31 Ф иво 
второй половине 1990-х годов получило 
на него крупные экспортные заказы. 

На пороге ХХ! века АЛ-31 Ф получил 
дальнейшее развитие. Его последняя мо- 
дификация - АЛ-31 ФП оснащена систе- 
мой управления вектором тяги. Собствен- 
но это уже не модификация, а качествен- 
но другой двигатель переходного поколе- 
ния, обеспечивающий сверхманеврен- 
ность и безопасность полетов Су-30 и 
Су-37. 

Пока в мировой практике объедине- 
ние является единственным производи- 
телем подобного двигателя в серийном 
исполнении. Изделие востребовано на 
рынке и уже сейчас заключены контрак- 
ты на поставку этих двигателей на не- 
сколько лет вперед. Распоряжением Пра- 
вительства РФ наше предприятие опре- 
делено головным по оказанию техничес- 
кого содействия в лицензионном произ- 
водстве АЛ-31 ФП и его агрегатов для са- 
молета Су-ЗОМКИ. 

На первой стадии предстоит комплек- 
тация технической документации поряд- 
ка 4 млн.листов формата А4. Требуется 





ния, нестандартного оборудования, самих 
двигателей и заготовок. Сейчас разрабо- 
тана и защищена технологическая часть 
проекта реконструкции предприятия-из- 
готовителя , заказчика. 

АЛ-31ФП не единственное новое 
авиационное изделие, освоение которого 
проводит объединение. Совместно с ОАО 
«НПО «Сатурн» идет изготовление узлов 
еще одного двигателя поколения 4+. Так 
же готовимся к производству и созданно- 
го на базе АЛ-31 Ф многофункционально- 
го двигателя малой тяги АЛ-55. 

Постановлением Правительства РФ 
определен круг предприятий, задейство- 
ванных в серийном производстве авиа- 
двигателя пятого поколения. ОАО 
«УМПО» является одним из участников 
этой программы. Освоенные технологи- 
ческие процессы, набор оборудования, 
квалификация персонала позволяют нам 
изготавливать двигатели этого нового по- 
коления. 

Производственная тематика нашего 
объединения не замыкается только на 
работах по семейству двигателей АЛ-31 Ф. 
Одним из основных условий успеха на 
рынке является расширение номенклату- 
ры выпускаемых изделий. В частности, 














тор двигателей гражданской авиации. Вот 
почему мы совместно с рядом родствен- 
ных предприятий освоили двигатели 
Д-4З6Т1 для среднемагистрального само- 
лета Ту-334 и Д-436ТП для реактивной 
амфибии Бе-200. В настоящее время эти 
самолеты выполняют программу летных 
испытаний. 

ОАО «УМПО» производит капиталь- 
ный ремонт двигателей с восстановлени- 
ем гарантийных ресурсов, сроков служ- 
бы и всех эксплуатационных характерис- 
тик. 

Проводится доработка техники в со- 
ответствии с текущими модификациями. 
Главное преимущество ремонта в ОАО 
«УМПО» - высокое качество. 

Для восстановления дорогостоящих 
деталей и узлов применяются новейшие 
переловые технологии: плазменное, газо- 
плазменное и детонационное напыление, 
электронно-лучевая сварка, наплавка ду- 
говой электросваркой, высокотемператур- 
ная пайка в вакууме, хромирование, хи- 
мическое никелирование, алитирование, 





нанесение комплексного двухстадииного 
покрытия. 

Ремонтные детали, узлы и изделия в 
целом прохолят все виды испытаний с ис- 
пользованием специального оборудова- 
ния. Высокое качество ремонтных работ 
гарантирует надежность и безопасность 
техники в ходе дальнейшей эксплуатации. 

Потребители нашей продукции отме- 
чают не только великолепные боевые и 
эксплуатационные показатели нашей тех- 
ники и ее умеренную стоимость, но и чет- 
ко отлаженное послепродажное сопровож- 
дение по всему миру. С 1992 года у нас 
внедрена система управления «Эксплу- 
атация». Она дает возможность следить 
за доработками двигателей по бюллете- 
ням и их гарантийным обслуживанием. 
Внедрение системы послеремонтного 
сервисного технического обслуживания 
авиационной техники, находящейся в эк- 
сплуатации, позволяет потребителю быть 
уверенным, что завод-изготовитель все- 
гда окажет необходимую техническую или 
Консультационную помощь. 


Д-4з6тП 
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Авиационная тематика - не един- 
ственная область деятельности уфимс- 
ких моторостроителей. На базе АЛ-31Ф 
освоено производство газотурбинного 
привода АЛ-З1СТ, применяюшегося в со- 
ставе газоперекачивающих агрегатов 
мощностью 16 МВт, и АЛ-З1СТЭ для 
блочномодульных электростанций на 20 
МВТ. И сегодня ОАО «УМПО» уверенно 
заняло достойное место в сообществе 
ведущих производителей газоэнергети- 
ческого оборудования. Мы можем пред- 
ложить потенциальным заказчикам це- 
лую гамму продукции в различной ком- 
поновке, включая сдачу под ключ целых 
станций. 

Приглашаем к взаимовыгодному со- 
трудничеству новых партнеров. Наш 
стиль работы - это точность, обязатель- 
ность, внимание к интересам заказчика, 
а девиз: «Надежность и качество - всегда 
и во всем». Работая с нами, вы можете 
быть уверены, что ОАО «УМПО» никогда 
не полведет. 


ГОДИЧНОЕ СОБРАНИЕ 
ДВИГАТЕЛ ИСТОВ 


Состоялось общее собрание предпри- 
ятий - членов АССАД по итогам деятель- 
ности за 2001-й год. 

В отчетном докладе президент 
АССАД В.М.Чуйко отметил, что 
минувший год был годом дальнейшего 
улучшения производственного и финан- 
сово-экономического состояния большин- 
ства предприятий отрасли. 

По сравнению с 2000 годом, объемы 
продаж (услуг), по средним процентным 
данным, на серийных заводах выросли на 
36%, в научно-исследовательских инсти- 
тугах - на 41 %, в ОКБ - на 35%. 

Так, в 2001-м году на ФГУП «ММПП 
«Салют» (генеральный директор Ю.С. 
Елисеев) объем продаж вырос в 1} раза, 
в ОАО «УМПО» (генеральный директор 
В.П.Лесунов) в 2,5 раза, в ОАО «ММП 
им.В.В.Чернышева» (генеральный дирек- 
тор А.С.Новиков) в 1,7 раза, в ОАО «Мо- 
тор Сич» (генеральный директор В.А.Бо- 
гуслаев)в1,5раза. 

В 2001-м году продолжалась реали- 
зация Федеральной целевой программы 
«Развитие гражланской авиационной тех- 
ники России на 2002-2010 годы и на пе- 
риод до 2015 гола» и претворения в жизнь 
программы «Основы политики РФ в об- 
ласти авиационной деятельности на пе- 
риод до 2010 года», утвержденной Пре- 
зидентом РФ В.В.Путиным. 

Правление АССАД. 2002 год. объяви- 
ло годом Владимира Яковлевича Климо- 
ва в связи со 110-летием со дня его рож- 
дения. 

АССАД, провела широкую подготовку 
к Седьмому международному форуму 
моторостроителей мира - выставки «Дви- 
гатели-2002» и научно-техническому сим- 
позиуму «Двигатели и экология». 
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НОВАЯ ТЕХНИКА 








ПРОЕКТ ХХ! ВЕКА, 


или аттракцион для богатых 


14 марта состоялась презентация 
авиационно-космической системы С-ХХ,, 
разрабатываемой на Экспериментальном 
машиностроительном заводе (ЭМЗ) име- 
ни В.М.Мясишева и предназначенной для 
кратковременных суборбитальных косми- 
ческих полетов. Заказчиком выступает 
российская компания "Суборбитальная 
корпорация". 

Аппарат С-ХХ! позволит поднять на 
высоту более 100 км (нижняя граница 
космоса} экипаж из трех человек - одного 
пилота и двух “космических туристов". На 
данный момент построен макет С-ХХ в 
натуральную величину. 

В основе проекта С-ХХ! лежит соче- 
тание потребностей рынка и уникальных 
технологий, которыми располагают рос- 
сийские конструкторы. 

"Мы проводили достаточно глобаль- 
ные исследования рынка космического 
туризма, которые показали, что количе- 
ство желающих полететь на суборбиталь- 
ном корабле измеряется не сотнями, а 
даже тысячами. На сегодняшний день 
уже более 100 человек оставили свои де- 
позиты на будущие суборбитальные по- 


леты. Это реальные деньги, которые ждут 
своего часа" - утвержлает Сергей Костен- 
ко, президент "Суборбитальной корпора- 
ЦИИ". 
Потребность в становлении и разви- 
тии космического туризма осознается се- 
годня многими. В прошлом году астронавт 
Б. Олдрин, второй человек, ступивший на 
Луну, встретился с фантастом Артуром 
Кларком. 

"Будущее космических полетов зави- 
ситот способности частных лиц за плату 
побывать в космосе туристами, - заявил 
Олдрин на конференции, прошедшей 
после встречи. - Хотя деньги, которые 
даст космический туризм, - не главное". 
По мнению и Олдрина, и Кларка, это 
единственный путь, ведущий к появле- 
нию поколения, способного освоить Марс, 
а потом и остальной космос. 

Космический туризм - это только один 
из возможных вариантов использования 
С-ХХ. Помимо суборбитальных прогулок 
богатых искателей приключений, аппарат 
можно использовать и в научных целях. 
Например, для медицинских эксперимен- 
тов или мониторинга земной поверхнос- 


тей будетвыглядеть аэрокосмическая 
сцепка в полете. 


ти. Нельзя исключать использование 
машины для исследований в области 
аэродинамики. 

Ракетный модуль С-ХХ внешне на- 
поминает уменьшенный в несколько раз 
космический челнок "Буран". В нем есть 
трехместная пассажирская капсула, дви- 
гательный блок, отсек оборудования с 
системами управления, жизнеобеспече- 
ния и спасения. Аппарат оснащен на- 
столько интеллектуальной электроникой, 
что основные действия будут произво- 
диться автоматически, а пилот нужен ско- 
рее для подстраховки. 

Система жизнеобеспечения позволя- 
ет поддерживать внутри пассажирской 
капсулы нормальные условия, включая 
температуру (в пределах 18-25’ С) и дав- 
ления, необходимые для жизнедеятель- 
ности пилота и космических пассажиров 
без применения индивидуальных дыха- 
тельных приборов. 

В качестве носителя космического 
челнока С-ХЖ пока будет использовать- 
ся самолет М-55 "Геофизика", также раз- 
работанный на ЭМЗ им.В.М.Мясищева. 
Это уникальная машина позволяет под- 
ниматься на очень болышую высоту и вы- 
держивать самые суровые условия. 
Например, во время научной экспедиции 
в районе экватора температура за бортом 
"Геофизики" оказалась ниже -90°С. На 
свете существует мало (если вообще су- 
ществует) машин, способных выдержать 
такое. 

Для полетов С-ХХ! "Геофизика" бу- 
дет приобретаться у завода на условиях 
лизинга. В дальнейшем "Суборбитальная 
корпорация" предполагает купить соб- 
ственный М-55. 

С-ХХ! крепится на носитель М-55 
"Геофизика" с помощью управляемых 
механических замков. Кабель с быстро- 
размыкаемым электрическим разъемом 
обеспечивает электрическую связь меж- 
ду "Геофизикой" и С-ХХ, которая пред- 
назначена для радиообмена между эки- 
пажами и контроля состояния и работос- 
пособности всех систем ракетного моду- 
ля перед операцией разделения. М-55 ос- 
нашен контрольно-записывающей аппа- 
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ратурой и системой тестирования рабо- 
тоспособности ракетного модуля. 

После посадки пилота и пассажиров- 
космонавтов, кабина ракетного модуля 
герметизируется. Управляемый пилотом 
самолет-носитель с установленным на 
нем ракетным модулем поднимается на 
высоту 17 км. При выполнении маневра 
“горка“ механические замки размыкают- 
ся и автоматически включается ракетный 
ускоритель, который, отработав заданное 
время, отделится от воздушно-космичес- 
кого самолета и "вернется" на землю. 

С-ХХ! набирает высоту, постепенно 
принимая вертикальное положение. Ве- 
личина и темп нарастания перегрузки оп- 
тимизируются траекторией полета и ре- 
жимов работы ракетного двигателя. 

Сразу после разделения носитель 
выполнит резкий маневр ухода со сниже- 
нием в сторону от траектории ракетного 
модуля. 

Пассажирская капсула, получившая 
импульс, продолжает по инерции движе- 
ние вверх. В течение трех минут С-ХХ! 
будет находиться на высоте 101 км - ниж- 
ней границе космического пространства, 
пассажиры смогут испытать все “преле- 
сти" космического полета: невесомость, 
черный небосвод и голубую поверхность 
Земли внизу. 

При снижении с обеих сторон пасса- 
жирской капсулы раскрываются неболь- 
шие аэродинамические поверхности, ко- 
торые обеспечат управляемый аэродина- 
мический спуск. Одновременно это позво- 
лит снизить перегрузки и выполнить 
предпосадочный маневр. Посадка выпол- 
няется "по-самолетному" - на выпускае- 
мое шасси. В качестве альтернативы воз- 
можен вариант посадки пассажирской 
капсулы на парашюте. 
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Проекты аппаратов 
для космического туриз- 
ма делаются и на Запа- 
де. Но сегодня российс- 
кие разработчики нахо- 
дятся впереди всех. Это 
связано с тем, что в Рос- 
сии имеются уникаль- 
ные технологии и специ- 
алисты, в частности, на 
ЭМЗ им. В.М.Мясищева, 
который был одним из 
головных предприятий, 
создавших космический 
челнок "Буран". 

Кроме того, завод 
имеет большой опыт по 
перевозкам на самолетах 
крупногабаритных гру- 
зов. Это та технологичес- 
кая база, которая позво- 
лит без особого труда 
вывести С-ХХ! на задан- 
ную высоту. 

У российской разра- 
ботки есть два преиму- 
щества. Во-первых, это 
низкая стоимость, не сопоставимая с за- 
падными разработками. А во-вторых, сро- 
ки исполнения проекта, которые в России 


гораздо ниже. Более того, макет сделан 
не просто “из головы", а на основании 
очень детальных аэродинамических, бал- 
листических и прочих расчетов. Уже про- 
работаны основные узлы и агрегаты ма- 
шины. 

Первые полеты С-ХХ! запланирова- 
ны на 2004-2005 годы. В дальнейшем 
предполагается построить еще 6-7 косми- 
ческих модулей, которые смогут обеспе- 
чить до трех полетов в неделю. В том, что 
клиенты суборбитальных прогулок най- 
дутся, создатели С-ХХне сомневаются. 

Стоит отметить, что полет на С-ХХ! 
будет стоить около 100 тысяч долларов, 
то есть в 200 раз меньше, чем заплатил 
Денис Тито за полет на станцию “Мир”. 
Кстати, реализацией туров на С-ХХ! за- 
нимается американская корпорация 
"Зрасе Адуещиге". 

Как заявил генеральный конструктор 
ЭМЗ имени В.М. Мясищева Валерий Но- 
виков: "То, что еще совсем недавно каза- 
лось далеким будущим, сегодня стано- 
вится реальностью. Полеты в космос ста- 
нут более доступными, поэтому более 
привлекательными". 


По материалам пресс-лужбы 
ЭМЗ им.В.М.Мясищева 
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Владимир МАКСИМОВСКИЙ т 
"АНГАРА“" - "БАИКАЛ"” 


О разгонном ракетном модуле многоразового 
использования 


На авиационно-космическом салоне 
"МАКС-2001" ГКНПЦ имени М.В.Хруни- 
чева представил полноразмерный макет 
российского возвращаемого ускорителя 
первой ступени "Байкал"для многоразо- 
вых вариантов ракет-носителей семей- 
ства "Ангара", спроектированный по его 
заказу в НПО "Молния". "Байкал" рассчи- 
тан на 25 запусков. В дальнейшем их чис- 
ло предполагается увеличить до 200. 

Насколько экономически выгодной 
окажется достаточно дорогая создаваемая 
система, будет зависеть от разных фак- 
торов, и среди них много нерешенных 
технических задач. Многое зависит от 
темпов и объемов финансирования, ко- 
личества заказов на запуск. Поскольку 
рынок носителей легкого класса перепол- 
нен, программу может поддержать толь- 
ко использование "Байкала" в средних и 
тяжелых носителях. 

В течение последнего десятилетия 
ведущие предприятия российской авиа- 
ционно-космической промышленности на 
конкурсной основе исследовали перспек- 
тивные космические транспортные сис- 
темы. В августе 1994-го в этом соревно- 
вании победил ГКНПЦ имени М.В.Хруни- 
чева, предложивший систему средств вы- 
ведения под названием "Ангара". 

Семейство ракет-носителей (РН) "Ан- 
гара" включает средства выведения от 
легкого класса с доставкой грузов на опор- 
ную орбиту высотой 200 км (наклонение 
63 град.) массой 2 - 3,6 т до тяжелого - 
грузоподъемностью до 28 т. Ключевым 
проектным решением при разработке се- 
мейства этих РН стало его создание на 
основе единого универсального ракетно- 
го модуля (УРМ). 
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Модуль будет оснащаться ЖРД РД- 
191 (номинальная тяга у земли до 196 тс), 
который создается в НПО "Энергомаш" и 
работает на жидком кислороде и кероси- 
не. Двигатель является модификацией 
однокамерного ЖРД РД-170/171, успеш- 
но прошедшего первое огневое испыта- 
ние в июле 2001-го. 

В последнее время особое внимание 
уделяется многоразовому использованию 
составных частей РН, как пути решения 
экономических и экологических проблем. 
Многоразовый универсальный крылатый 
ракетный блок "Байкал" может использо- 
ваться в составе средств выведения прак- 
тически любого класса. 

При этом "Байкал", в свою очередь, 
спроектирован на основе базовых конст- 





руктивных элементов УРМ. 

Ряд РН семейства "Ангара" делится 
на два взаимоувязанных параллельных 
направления: традиционные одноразовые 
носители легкого, среднего и тяжелого 
классов на основе УРМ и ракеты, анало- 
гичные по классам, но на основе "Байка- 
ла" в качестве блока первой ступени. Эти 
РН создаются с максимальным исполь- 
зованием имеющегося технологического 
задела и инфраструктуры космодрома 
Плесецк. 

Ряд одноразовых носителей состоит 
изРН легкого класса "Ангара-1", средне- 
го - "Ангара-3" и тяжелых - "Ангара-5". 
Концепция этого ряда идентична разра- 
батываемым в США семейств РН одно- 
разового применения ЕЕ (ЕуомеЯ 
ЕхрепдаЫе Ёаипсп Метсе). 

ГКНПЦ им.М.В.Хруничева в резуль- 
тате поиска внебюджетных источников 
финансирования подписал в 2000-м со- 
глашение о сотрудничестве в использо- 
вании РН "Ангара" с американской кор- 
порацией “Локхид-Мартин". Предполага- 
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ется также модернизировать стартовый 
комплекс на космодроме "Плесецк", при 
этом “Локхид-Мартин" выделила на мар- 
кетинг "Ангары" 68 млн.долл. 

Основные средства на разработку 
самих ракет станут поступать от контрак- 
тов на будущие запуски от компании 
щегпайопа! [аипсй Зегисез - 1$ (совме- 
стное предприятие американской компа- 
нии "Локхид-Мартин и ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева для представления услу- 
ги по запускам РН "Протон" и "Атлас"). 

Концепция перехода на частично мно- 
горазовые носители семейства "Ангара" 
предусматривает использование УРМ в 
качестве одноразового элемента и как кон- 
структивной основы - "Байкала". Так, для 
обеспечения многократного использова- 
ния, УРМ дооснащается поворотным кры- 
лом, хвостовым оперением, воздушно-ре- 
активной силовой установкой, шасси, ав- 
тономной системой управления и други- 
ми подсистемами. В такой комплектации 
он представляет собой ускоритель "Бай- 

Основным партнером ГКНПЦ имени 
М.В.Хруничева по этому проекту являет- 
ся НПО "Молния". Отработка возвраща- 
емого ускорителя будет происходить в 
составе РН "Ангара-1.2". Его первое лет- 
ное испытание может состояться в 2004- 
м году.Ряд частично многоразовых РН 
легкого, среднего и тяжелого классов на 
основе "Байкала" состоит, соответствен- 
но, из носителей "Ангара-1-2М", "Ангара- 
М2-АЗ" и "Ангара-МА-А". 

"Ангара-1.2М" предназначена для вы- 
ведения на опорную орбиту грузов мас- 
сой 2-3 ти разрабатывается на основе 
ускорителя "Байкал" и ступени с двига- 
тельной установкой блока "И". "Ангара- 
М2-АЗ" будет служить для доставки на 
опорную орбиту грузов массой до 9,3 ти 
до 1 т- на переходную к геостационарной 
орбиту, с применением кислоролно-воло- 
родного разгонного блока (КВРБ). Она со- 
здается с использованием РН “Ангара-1. 
2М, за счет установки на УРМ двух изде- 
лий "Байкал". 

"Ангару-МА-А” намечено применять 
для выведения на опорную орбиту нагру- 
зок массой до 19,5 т, а на геостационар- 
ную орбиту (с использованием КВРБ) - 
до 2,8 т. Этот носитель формируется на 
базе "Ангары-1.2М" за счет установки на 
УРМ четырех блоков "Байкал". 

Многоразовый ускоритель "Байкал" 
имеет стартовую массу 130,4 т, сухую - 
17,8 т, длину около 27 м и диаметр цент- 
ральной части 2,9 м. Ступень выполнена 
по схеме высокоплан с поворотным кры- 
лом размахом около 17 м, расположен- 
ным на фюзеляже. Узел крепления кры- 
ла находится на межбаковом отсеке, а 
поворот его происходит на внеатмосфер- 
ном участке полета. 

Управление полетом "Байкала" осу- 
шествляется с помошью ЖРД малой тяги 
и аэродинамических рулей, установлен- 
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ных на хвостовом отсеке ступени. В этом 
же отсеке размещен маршевый ЖРД РЛ- 
101М (многоразовый вариант РД-191), ис- 
пользующийся на активном участке по- 
лета РН. Головной разработчик НПО 
"Энергомаш" считает, что заложенные в 
конструкции двигателя решения с ис- 
пользованием новейших достижений в 
области технологии и материаловедения 
обеспечат требуемую надежность двига- 
теля и 5-10-ти кратного его использова- 
ния. 

В носовой части "Байкала" предусмот- 
рена двигательная установка с ТРД РЛ- 
33 (применяется на истребителе МиГ-29). 
Она служит для его посадки на аэродром, 
вблизи космодрома. Отдельные элемен- 
ты опор шасси, системы выпуска шасси, 
систем торможения колес аналогичны 
соответствующим агрегатам самолета 
МиГ-23. Стойки шасси располагаются в 
хвостовом и носовом отсеках ускорителя. 
Верхняя и носовая части ступени покры- 
ты теплозащитным слоем. 

Вообще, в составе "Байкала" широко 
применяются заимствованные с других 
типов авиационно-космической техники 
комплектующие изделия, при необходи- 
мости доработанные под условия эксплу- 
атации многоразового ускорителя. Поми- 
мо упомянутых, это серийные ЖРД ма- 
лой тяги, аппаратура бортового комплек- 
са управления, электрогенераторы и ак- 
кумуляторы, телеметрическая аппарату- 
ра, используемая в космической техни- 
ке, парашютно-тормозная установка и 
многое другое. 


Такой подход снижает технический 
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риск, сроки и затраты на создание, обес- 
печивает высокие показатели надежнос- 
ти и безопасности. Тем не менее, основ- 
ными проблемными вопросами многора- 
зового использования ускорителя "Бай- 
кал" являются создание многоразового 
криогенного бака, многоресурсного двига- 
теля и технологий наземного межполет- 
ного обслуживания. 

В случае использования многоразо- 
вой ступени "Байкал" в составе носителя 
"Ангара-1.2М" при отделении первой сту- 
пени на высоте около 80 км при скорос- 
ти, соответствующей числу М=5,6, раз- 
ворачивается крыло и раскрывается опе- 
рение. После входа в плотные слои ат- 
мосферы запускается ТРД Р-33 и осуще- 
ствляется крейсерский полет на рассто- 
яние до 400 км со скоростью около 500 
км/ч. Посадка осуществляется на ВПП 
длиной до 2 км со скоростью 280 км/ч. 
По завершении послеполетного обслужи- 
вания и проверок ступень может исполь- 
зоваться повторно. 

Все РН семейства "Ангара" будут 
стартовать с доработанного пускового ус- 
тройства стартового комплекса ракеты 
"Зенит" на космодроме Плесецк. Посколь- 
ку вэтих носителях используются неток- 
сичные пары: керосин - кислород и кис- 
лород - водород, то они будут отвечать 
всем требованиям современного рынка 
космических услуг. Кроме того, использо- 
вание возвращаемого к месту старта “Бай- 
кала" не привелет к отчуждению больших 
территорий под поля,предназначенные 
для падения первых ступеней одноразо- 
вых ракет. 
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Николай ЯКУБОВИЧ 


СЛЕД “БЭКФАЙРА" 


О бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М и его 
модификациях 


Спустя три года после воздушного па- 
рада в Домодедове, где впервые были 
продемонстрированы советские самоле- 
ты с крылом изменяемой стреловиднос- 
ти, в зарубежной печати промелькнули 
сообщения о разработке в СССР новых 
боевых машин, использующих аналогич- 
ное техническое решение. 

Как ни старались режимно-секретные 
органы предприятий, нолетающую маши- 
ну спрятать от посторонних глаз трудно, 
и информация просачивалась за кордон. 
Так стало известно о создававшемся на 
Московском машиностроительном заво- 
де "Опыт" дальнем бомбардировщике Ту- 
22М, разработка которого началась в кон- 
це 1967-го. Тогда же НАТО присвоил ему 
свое кодовое имя "Бэкфайр". 





Много всяких домыслов ходит о при- 
чинах присвоения новейшему самолету с 
крылом изменяемой стреловидности 
имени предшественника. Дело втом, что 
под этим названием с начала 1960-х скры- 
вались различные варианты самолета 
"106", а завершилось все проектом "145". 

Среди промежуточных проектов сле- 
дует отметить машину "125" с двумя двух- 
контурными ТРДФ НК-6. Выбранная схе- 
мас передним горизонтальным оперени- 
ем вполне соответствовала взглядам кон- 
структоров на рубеже 1950-х - 1960-х го- 
дов. 

Самолет, по замыслу его создателей, 
должен был развивать максимальную 
скорость 2500 км/ч и летать на расстоя- 


На машинах нулевой серии установили 
оборудование дозаправки топливом в 
полете, но на серийных Ту-22М2 после 
заключения договора по ограничению 
стратегических наступательных 
вооружений эти устройства 


демонтировали. На этом Ту-22М0 штангу 


топпивоприемника просто обрезали. 
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ние 4000-4500 км с крылатой ракетой 
класса “воздух-поверхность". 

Главным препятствием для удовлетво- 
рения требований военных была не 
столько компоновка машины, сколько 
силовая установка. Лишь ставка на пер- 
спективные турбовентиляторные двигате- 
ли НК-22 с приемлемыми расходными ха- 
рактеристиками и тягой позволило сдви- 
нуть проект с "мертвой точки". Поморо- 
чил голову конструкторам и ЦАГИ. 

Как известно, после появления бомбар- 
дировщика Ту-98 институт признал оши- 
бочными боковые воздухозаборные уст- 
ройства (ВЗУ) и уже на Ту-22 настаивал 
на велосипедной схеме шасси и разме- 
щении ТРД в хвостовой части фюзеляжа 
с подкрыльевыми воздухозаборниками. 
Но ОКБ-156 пошло по своему пути и, как 
оказалось впоследствии, тоже неудачно- 
му. В проекте "145" вернулись к боковым 
ВЗУ, тем более, что тяга НК-22, как каза- 
лось, с лихвой перекрывала потери пол- 
ного давления в огромных воздушных ка- 
налах. 





Состав наступательного вооружения на 
Ту-22М значительно расширился, но кое- 
что сохранилось от предшественника. 
Например, РЛС "ПН" и крылатые ракеты 
Х-22, конечно, в модернизированном 
виде. На первом прототипе отсутство- 
вала, казалось, ушедшая в прошлое, кор- 
мовая артиллерийская установка, а на 
предсерийных машинах в основании вер- 
тикального оперения находился объеми- 
стый отсек с аппаратурой радиопроти- 
водействия противнику (для постановки 
помех), заметно увеличивавший лобовое 
сопротивление. Зато отказались от обо- 
ронительного вооружения ‚ но не надол- 
го. 


По результатам расчетов, ожидалось, 
что крыло Ту-22М с высокомеханизиро- 
ванными поворачивающимися, с помо- 
щью винтового преобразователя ВП-2, 
консолями стреловидностью от 20 до 
60° улучшит взлетно-посадочные харак- 
теристики, увеличит дальность на дозву- 
ке, а при максимальной стреловидности 
- возрастет скорость. В последнем слу- 
чае, что немаловажно, в бреющем (этот 
термин сегодня заменяют на сверхмалую 
высоту) полете, снижалась чувствитель- 
ность к "рему" - вертикальным порывам 
воздуха. 


Опыт эксплуатации Ту-22 выявил ин- 
формационную перегруженность летчи- 
ка, особенно в длительном полете и его 
быструю утомляемость. В итоге экипаж 
возрос до четырех человек и в него вош- 
ли командир, второй пилот, штурман-опе- 
ратор вооружения и штурман-навигатор. 
Все они размещены в одной герметичной 
кабине на катапультируемых креслах КТ- 
1. При этом допускалось как принуди- 
тельное, так и индивидуальное покида- 
ние аварийной машины. 


Принятая на Ту-22 схема катапульти- 
рования вниз, сильно ограничивавшая 
нижний предел высоты аварийного поки- 
дания машины, показала всю свою несо- 
стоятельность из-за многочисленных 
жертв. На Ту-22М кресла КТ-1, конечно, 
вместе с парашютом спасают экипаж, 
выбрасывая людей вверх и в стороны, в 
том числе и с земли, но на скорости не 

















менее 130 км/ч. 

30 августа 1969-го экипаж летчика-ис- 
пытателя Б.Веремея (второй пилот В.Бо- 
рисов, штурман А.Бессонов} подняли в 
воздух первый прототип Ту-22М. Эта ма- 
шина сильно отличалась от последующих 
серии «МО» и, прежде всего, отсутстви- 
ем контейнера РЭП и некоторого обору- 
дования, поскольку предназначалась для 
определения летных характеристик. 

На создание нового двигателя, пожа- 
луй, самого наукоемкого готового изделия, 
уходят многие годы и нередко "сердце са- 
молета" так и не доходит до заказчика. 
Разработка НК-22 началась в соответ- 
ствии с ноябрьским 1967-го постановле- 
нием правительства, а первый вылет 
опытного Ту-22М, видимо, состоялся с 
другими двигателями. 

Единственным кандидатом на эту 
«должность» тогда был НК-144, предназ- 
начавшийся, прежде всего, для сверхзву- 
кового лайнера Ту-144. 

Для ускорения доводки.машины и ее 
испытаний на Казанском авиационном 
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производственном объединении имени 
В.Горбунова построли нулевую серию 
опытных машин. Одним из основных от- 
личий Ту-22М0 ("нулевки") от предше- 
ственников стало крыло. Оно не только 
позволяло изменять свою геометрию, но 
и для управления по крену впервые на 
отечественных бомбардировщиках при- 
менили интерцепторы (ранее подобное 
техническое решение использовали на 
истребителе МиГ-23). 

С центроплана убрали обтекатели ос- 
новных опор шасси, теперь они прята- 
лись в фюзеляжные ниши. На последних 
машинах этой серии вместо контейнеров 
РЭП разместили кормовые артиллерий- 
ские установки. 

Однако, вопреки ожиданию, большого 
скачка в летных характеристиках по срав- 
нению с Ту-22 не произошло. Новое кры- 
ло, улучшив взлетно-посадочные харак- 
теристики, заметно утяжелило машину. 
Да и силовая установка из пары НК-144- 
22 оставляла желать лучшего. Как пока- 
зали испытания, максимальная скорость 





Контейнер РЭП самолета Ту-22М0. 


"эмки" не превышала 1530 км/ч, а даль- 
ность-4140 км. 

На самолете, пилотировавшемся летчи- 
ком-испытателем В.Ф.Ивановым, сразу 
после взлета загорелось табло «Пожар ле- 
вого двигателя». Пилот выключил «фор- 
саж», но табло по-прежнему указывало на 
пожар. Экипаж не растерялся и, попере- 
менно выключая-включая форсаж, вы- 
полнил полет по кругу и посадку. На зем- 
ле установили, что оборвался трубопро- 
вод, подводивший топливо к форсажно- 
му коллектору. Факел пламени на его кон- 
це как автогеном срезал стенку форсаж- 
ной камеры. В итоге разрушилось боль- 
ше половины сопла и срезалась кормо- 
вая пушечная установка весом около 100 
к. 


Испытания "нулевок" затянулось почти 
на четыре года, но не дожидаясь их окон- 
чания, несколько самолетов передали в 
Центр боевого применения и переучива- 
ния летного состава Дальней авиации в 
Рязани. За это время машину успели ло- 
работать, и в 1971-м начать испытания 
предсерийного Ту-22М1. В этом же году 
началась разработка более мощного и 
экономичного двигателя НК-25, также 
предназначавшегося для Ту-22М. 

В мае 1971-го во время демонстрации 
боевой техники (тема «Кристалл»)} Ту- 
22М1 впервые предстал перед высшим 
руководством страны. 

В отличие от "нулевки" на первую мо- 
дификацию установили новые двигатели 
НК-22, под которые она изначально и рас- 
считывалась. Внешне самолет, аппарату- 
ру РЭП которого переместили в фюзеляж, 
отличался лишь оборонительным воору- 
жением, состоявшим из пары двухстволь- 
ных пушек ГШ-23 и радиолокационного 
прицела ПРС-4КМ с дальностью обнару- 
жения целей ло 7 км. Но если присмот- 
реться к машине повнимательней, то 
можно обнаружить доработанное крыло 
увеличенного размаха и ряд более мел- 
ких отличительных признаков. 

Максимальная скорость варианта "М1" 
возросла на 130 км/ч, а дальность - по- 
чти на 800 км. Это стало возможным бла- 
годаря не только улучшенной аэродина- 
мике, но и более экономичным двигате- 
лям. Тогда же Ту-22М1 запустили в се- 
рийное производство, и машина выпус- 
калась параллельно с ветераном Ту-22. 

Забегая вперед отмечу, что в декабре, 
видимо, 1975-го потеряли один из пер- 
вых Ту-22М1 вовремя приемо-слаточно- 
го полета (летчик Г.К.Сасин). Тогда отка- 
зала гидросистема. 

Экипаж запустил вспомогательную си- 
ловую установку, чтобы использовать ее 
гидронасос вместо отказавшего. Однако 
в процессе снижения в районе Казани 
самолет стало кренить и на отклонение 


Ту-22М2 с ракетой Х-22. 
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Ту-22М2 в сопровождении НАТО-вского Е- 16. 


штурвала он не реагировал (интерцепто- 
ры не отклонялись). 

По команде Сасина экипаж покинул 
машину, сам же командир при приземле- 
нии сломал ногу. Самолет продолжил по- 
логое снижение и упал в лес. 

Аварийные самописцы зарегистри- 
ровали самопроизвольное отклонение ин- 
терцепторов после покидания самолета 
экипажем. Комиссия же в рабочей вер- 
сии обвинила Сасина в поспешности при- 
нятия решения. Впоследствии при вни- 
мательном изучении «Инструкции экипа- 
жу» была обнаружена досадная неточ- 
ность - отсутствовало указание на откры- 
тие кранов гидросистемы (вспомогатель- 
ной силовой установки и основной) для 
их объединения. 

На следующем заседании комиссии 
Машковцев указал на ошибку в «Инст- 
рукции...» и оправдал действия экипажа. 
Справедливость восторжествовала. 

Госиспытания Ту-22М развернулись в 
начале 1970-х с варианта «М1», хотя спе- 
циалисты НИИ ВВС, включая летный со- 
став, участвовали и в заводском этапе 
совместных государственных испытаний. 
Ведущими на этом этапе были инженер 
В.В.Стамма и летчики В.Цуварев, Н.Абе- 
лов, Бутенко, В.Иванов и Б.Олейников. 

Как и на "нулевку" на испытания пер- 
вой модификации ушло четыре года. Но 
специалисты ММЗ "Опыт" не сидели сло- 
жа руки. За это время они разработали 
серийный вариант Ту-22М2, с которого на- 





чались поставки боевых машин в строе- 
вые части. 

Ту-22М2 опробовали в полете в 1973- 
м, а 23 ноября потеряли первую машину 
№701 (седьмой серии). Дело в том, что 
на маршруте в кабине появился дым. Как 
потом выяснилось, загорелся трансфор- 
матор устройства обогрева стекол каби- 
ны. 

В полете при пожаре экипаж действо- 
вал строго по «Инструкции экипажу». 
Выполнение задания прекратили и ста- 
ли готовиться к посадке на запасной аэро- 
дром, подтянув и застопорив ремни при- 
вязной системы для возможного ката- 
пультирования. И только Б.В. Машковцев 
ослабил ремни до предела, чтобы достать 
огнетушителем до приборной доски, из- 
за которой шел дымок. Одновременно 
бортрадист на энергощитке поочередно 
выключал электрические сети, чтобы оп- 
ределить причину и обесточить загорев- 
шуюся аппаратуру. 


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СЕМЕЙСТВА САМОЛЕТОВ ТУ-22М 


Ту-22мМ0 Ту-22мМ1 Ту-22мМ2 Ту-22мМ3Э 

Двигатели НК-144-22 НК-22 НК-22 НК-25 
Взлетная тяга, кгс 2х20000 2х20000 —2х20000 2х25000 
Размах крыла, м 

при мин. угле стреловидности 31,6 34,28 34,28 34,28 
при макс, угле стреловидности 22,75 25 25 23,3 
Длина, м 5 > 41,46 42,16 
Высота на стоянке, м - - С 11,05 
Площадь крыла, м* 

при мин. угле стреловидности - - - 183,6 
при макс, угле стреловидности - = = 175,8 
Взлетный вес, т 

перегрузочный 121 122 122 124 
со стартовыми ускорителями ы = 2 126,4 
Вес топлива, т - = - 53,55 
Скорость, км/ч 

максимальная 1530 1660 1800 2000-2300 
крейсерская И С г 900 
посадочная - - - 285 
Практический потолок, м 13000 13000 13000 — 13300-14000 
Радиус действия, км - - 2200 2200-2300 
Дальность перегоночная, км 4140 5000 - 7000 
Разбег, м - - - 2000-2100 
Пробег, м - - 1200-1300* 





* По другим источникам разбег/пробег-1920/1250-1450 м. 
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В процессе захода на посадку на высо- 
те около 600 м радист отключил преоб- 
разователь ПТ-36, питающий рулевые 
приводы. При этом рули резко ушли в 
нейтральное положение, а самолет - в 
пикирование. Командир корабля Г.К.Са- 
син видел, как Машковцев пытался дос- 
тать ручки катапультирования и не смог, 
так как отрицательная перегрузка прижа- 
ла его кфонарю из-за непритянутых рем- 
ней. В итоге погибли штурман В.Ф.Меще- 
ряков и Герой Советского Союза Б.В.Маш- 
ковцев. 


В следующем году при передаче Ту- 
22М2 (№403) заказчику на государствен- 
ные испытания произошла серьезная 
авария. Программу летных эксперимен- 
тов по определению максимального веса 
машины на случай отказа одного из дви- 
гателей на взлете разбили на несколько 
этапов. Первый вылет выполнили с ми- 
нимальным весом. Пилотировали маши- 
ну летчики-испытатели Б.Л.Львов (НИИ 
ВВС) и Б.И.Веремей (ОКБ). 

Планировалось, обработав информа- 
цию, полученную в предыдущем полете, 
и определив вертикальную скорость, по- 
степенно увеличивать взлетный вес ма- 
шины. Но при подготовке одного из пос- 
ледующих полетов допустили серьезную 
ошибку, пропустив один из этапов. Хоте- 
ли выиграть время, а потеряли самолет. 

Тяжелая машина, оторвавшись от ВПП, 
набрала около 50 м. Попытка разогнать 
бомбардировщик и перевести его в набор 
высоты привела лишь к его торможению. 
Не помогла даже уборка шасси и закрыл- 
ков. Наоборот, с убранной механизацией 
самолет стал медленно и верно терять 
высоту. 

В итоге, Ту-22М2 упал в поле на оди- 
ноко стоявший трактор. К счастью, каби- 
на экипажа при ударе оторвалась и отле- 
тела вперед, а застрявший в гусеничной 
машине самолет загорелся и взорвался. 
В одной из публикаций на Б.Л.Львова воз- 
ложили всю вину за случившееся, одна- 
ко это не соответствует действительнос- 
ти. 

13 мая 1976-го Ту-22М2, пилотируемый 
экипажем летчика-испытателя В.П.Бори- 
сова (второй пилот Г.Ф. Бутенко, штурман 
А.С.Сикачев, оператор Б.И.Кутаков), с 
двумя дозаправками в воздухе выполнил 
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перелет до акватории Охотского моря и 
обратно. Первая дозаправка состоялась 
над Байкалом от “"мясищевских" танке- 
ров при очень сильной болтанке. За 32 
минуты Ту-22М2 принял 41 т горючего. 
Дальше полет проходил в направлении к 
Шантарским островам. Вторая дозаправ- 
ка состоялась на обратном пути около 
Иркутска. 

Первая авария Ту-22М (видимо, Ту- 
22М2) в одной из частей Дальней авиа- 
ции произошла 9 января 1980 -го, когда 
на посадке разрушилась правая стойка 
шасси. Производственный дефект дал о 
себе знать при посадке с повышенной 
скоростью (315 км/ч вместо положенных 
290 км/ч). 

Первая же катастрофа Ту-22М (види- 
мо, Ту-22М2), принадлежащего Дальней 
авиации, произошла, очевидно, 8 июля 
1983-го. Ложное срабатывание сигнали- 
зации о чрезмерной вибрации одного из 
двигателей привело к потере экипажем 
контроля над ситуацией и выходу маши- 
ны на режим сваливания. Итог этого по- 
лета печален, кроме потерянной машины, 
погибли командир корабля иего помощ- 
ник. 

Спустя два года еще одно серьезное 
происшествие. В феврале 1985-го, вы- 
полняя перелет из Дягелево (Рязань) в 
Воронеж, отключили левый двигатель из- 
за нарушения работы маслосистемы. 
Вслед за этим вышел из строя и правый 


двигатель из-за обрыва лопатки одной из 
ступеней компрессора. Экипах, к счас- 
тью, катапультировался, но самолет по- 
теряли. 

Спустя три месяца потеряна еще одна 
машина. На этот раз из-за пожара (раз- 
рыв трубопровода) в хвостовой части са- 
молета отказало управление, но экипажу 
удалось спастись. 

В сентябре этого же года экипаж Ту- 
22М (командир Б.М.Карповский)} из Белой 
(вблизи Иркутска) попал в кучево-дожде- 
вую облачность и подвергся сильной 
электризации и обледенению, а затем 
потерял пространственную ориентиров- 
куи вышел на режим сваливания. Види- 
мо, скоротечность аварийной ситуации не 
позволила экипажу воспользоваться 
средствами спасения. 

В апреле 1987-го на взлете гибнет са- 
молет капитана Копылова. Предположи- 
тельная причина - попадание писсуаров 
штурманов в проводку управления. Кажет- 
ся смешным, а машину не вернешь, хо- 
рошо хоть экипаж спасся. А ведь это еще 
не все. Аварийность кошмарная и за каж- 
дым происшествием стоит человек - про- 
мышленник или командир. 

Известна трагедия, произошедшая в го- 
роде Кирове, когда экипаж покинул взбун- 
товавшийся Ту-22М, а неуправляемая 
машина рухнула около проходной фаян- 
сового завода, убив нескольких мирных 
жителей. 





Носовая часть Ту-22М3З. 


Ту-22мМЗ 


Разработка этого варианта началась 
осенью 1976-го, после выхода соответ- 
ствующего постановления правитель- 
ства. В течение года требовалось оснас- 
тить машину не только новой силовой ус- 
тановкой сдвигателями НК-25 (его пред- 
варительно “обкатали“ на серийном Ту- 
22М2Е), но и регулируемые воздухоза- 
борные устройства совкового типа. Такие 
воздухозаборники в полете создавали до- 
полнительную подъемную силу, увеличи- 
вая аэродинамическое качество маши- 
ны и, как следствие, дальность. 


Тогда же расширили состав вооруже- 
ния. В частности, в дополнение к раке- 
там Х-22 на вращающейся пусковой ус- 
тановке барабанного типа разместили 
управляемые ракеты Х-15. Оборонитель- 
ное вооружение сократили до одной пуш- 
киГШ-23 и для снижения донного сопро- 
тивления фюзеляжа стволы орудия раз- 
вернули вертикально. 

Одновременно предписывалось РЛС 
ПН-А заменить на более современную, 
обновить и прочее оборудование. Факти- 
чески же пришлось перекомпоновать 
весь бомбардировщик. В таком виде зап- 
ланировали доработку ранее выпущен- 
ных Ту-22М2 в вариант Ту-22М3 ив 1978- 
м изготовить около пяти новых серийных 
машин. 

Диапазон изменения стреловидности 
усиленных консолей крыла Ту-22М3 воз- 
рос на 5°и максимальный угол достиг 
65°. Минимальный угол стреловидности 
консолей используется при взлете и по- 
садке, максимальный - для полетов со 
сверхзвуковой скоростью или на предель- 
но малых высотах. Для полета на боль- 
шую дальность консоль устанавливает- 
ся под углом 30°. Крыло оснащено высо- 
коэффективной механизацией со щеле- 
выми закрылками. 

Управление машиной осуществляется 
с помощью интерцепторов (в канале кре- 
на), дифференциально отклоняемых кон- 
солей стабилизатора (в каналах крена и 
высоты), а также руля направления. 

Для питания двигателей имеются де- 
вять групп топливных баков, расположен- 
ных в крыле и фюзеляже. Баки, вмеща- 
ющие около 65000 л горючего, имеют 
централизованную заправку, на которую 
требуется лишь 30 минут. Как следует из 
газеты "Красная звезда", для обслужи- 
вания Ту-22МЗ требуется 51 человек на 
час полета. 

Другим отличием "Бэкфайра" являют- 
ся шестиколесные основные опоры шас- 
си, допускающие эксплуатацию тяжелой 


Ракета Х-22 и многозамковый балочный 
держатель под крылом Ту-22М3З. 
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машины с грунтовых аэродромов. Для со- 
кращения взлетной дистанции предус- 
мотрены твердотопливные стартовые ус- 
корители. 

Довольно объемистый грузоотсек ма- 
шины позволяет размещать не только 
самонаводящиеся твердотопливные бал- 
листические ракеты Х-15 на пусковой ус- 
тановке барабанного типа, но и бомбы 
калибра ло 3000 кг, а под крылом - калиб- 
ра до 500 кг. Максимальная боевая на- 
грузка достигает 24т. 

В варианте ракетоносца допускается 
подвеска до трех ракет Х-22 (две - под 
центропланом и одна под фюзеляжем в 
полуутопленном (конформном) положе- 
нии. Эти ракеты могут использоваться как 
для нанесения ударов по береговым це- 
лям и площадям, так и для борьбы с над- 
водными кораблями. Самолет можетод- 
новременно укомплектовываться бомба- 
ми и крылатыми ракетами, что расширя- 
етего боевые возможности. 

Забегая вперед отмечу, что в сентябре 
1992-го в Фарноборо, что в пригороде 
Лондона, впервые продемонстрировали 
Ту-22М3З. Как следует из информации, ог- 
лашенной на авиационно-космической 
выставке, в зависимости от варианта, Х- 
15 (стартовый вес около 1200 кг и вес 
боевой части 150 кг) могут поражать ра- 
диолокационные станции, надводные 
цели, включая корабли противника науда- 
лении от 40 до 150 км (в зависимости от 
высоты пуска). 

Оборонительное вооружение, кроме 
средств радиоэлектронного противодей- 
ствия, включает кормовую артиллерийс- 
кую установку с двухствольной пушкой 
ГШ-23, которой управляет штурман-опе- 
ратор. 

В таком виде в 1981-м Ту-22МЗ приня- 
ли на вооружение. Первая известная мне 
катастрофа Ту-22МЗ, принадлежащего 
авиации ВМФ, произошла 13 января 
1989-го при выполнении учебного поле- 
та. Как сообщалось в прессе, трагедия, 
унесшая жизни четырех человек, про- 
изошла из-за отказа управления. Не сра- 
ботали и штатные средства аварийного 
спасения. Спасатели обнаружили лишь 
тело второго пилота, у которого отсутство- 
вал морской спасательный костюм, аре- 
зиновая лодка стала надуваться лишь 
когда вертолетчики затаскивали ее в ка- 
бину. 

В 1994-м - еще одна трагедия. Во вре- 
мя исследовательского полета Ту-22М3, 
принадлежавший ЛИИ имени М.М.Громо- 
ва, столкнулся с Ту-134, с которого ве- 
лась видеосъемка картины обтекания 
крыла самолета-лаборатории. Ту-134 по- 
гиб, а Ту-22МЗ с фрагментами его обшив- 
ки сумел дотянуть до своего аэродрома. 

Кроме отмеченных выше вариантов, 
известна еще одна машина - разведчик 
Ту-22МР, но для рассказа о его возмож- 
ностях и тем более о “начинке“ еще не 
пришло время. В декабре 2000-го в прес- 
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се прошла информация о 
намерениях Индии при- 
обрести Ту-22МР, но по- 
хоже, что дальше разго- 
воров дело не пошло. 

По мнению летчика- 
испытателя Казанского 
авиационного завода 
М.Ковбасенко, Ту-22М хо- 
роший самолет, что назы- 
вается, солдатский - на- 
дежный и в управлении 
приемлемый, не требует 
особых усилий. Такой ат- 
тестации удостоился 
бомбардировщик Ту- 
22М3З, когда все его сис- 
темы и агрегаты были 
доведены до требуемого 
уровня надежности. По 
данным ежегодника “Ми- 
литери бэлэнс 2000- 
2001" и меморандумом 
СНВ, в российских ВВС 
находится 158 Ту-22МЗ 
(МР), из них 92 - на хра- 
нении. 


Создание Ту-22М 
было тяжелым грузом 
для налогоплательщика и 
очень длительным по 
времени. По существу 
ОКБ вместо одного само- 
лета построило четыре. 
Из них два (Ту-22М1 и 
"М2") построили без соот- 
ветствующих постановле- 
ний правительства, а ведь 
они существенно отлича- 
лись от опытных Ту-22М0. 
Этот первый вариант ма- 
шины, ни по оборудова- 
нию, ни по летно-техни- 
ческим характеристикам 
не отличался от предше- 
ственника Ту-22. 


Последовавший за 
нимТу-22М1 имел другую 
аэродинамику и слегка из- 
мененное оборудование. 
Ту-22М2 имел совсем дру- 
гую начинку. Но и он не 
достиг заданных парамет- 
ров, хотя каждый вариант 
непременно запускался в 
серию. Лишь предъявив 
на испытания четвертый, 
по сути новый вариант Ту- 
22МЗ, удалось в значи- 
тельной степени удовлет- 
ворить предъявленным к 
нему требованиям. 


Автор выражает 
благодарность Чигри- 
неву Виктору Евдокимо- 
вичу за помощь, оказан- 
ную при подготовке ру- 
кописи. 











Кормовая пушечная установка и управляемые ракеты Х-15 
(внизу в грузоотсеке} самолета Ту-22М3. 
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Михаил КОЗЫРЕВ, Вячеслав КОЗЫРЕВ 


ЯДЕРНОЕ «СЕРДЦЕ» ИЗ АМЕРИКИ 


О проектах атомных самолетов 


В 1941-м году в январском номе- 
ре американского журнала "Популяр- 
ная механика“ появилась статья док- 
тора Р.Лангера об использовании ура- 
на-235 в качестве топлива для транс- 
портных средств. Описывавшаяся в 
статье конструкция самолета - лета- 
ющего крыла с атомной силовой ус- 
тановкой тогда была воспринята чи- 
тателями и многими специалистами 
как научная фантастика. Однако уже 
через год Энрико Ферми, один из со- 
здателей ядерной физики, обсуждал 
со своими коллегами по ядерному 
проекту «Манхэттен» практические 
проблемы, связанные с использо- 
ванием атомной энергии для осуще- 
ствления полета самолета. 


Спустя два года эту проблему уже 
обсуждало командование ВВС США. 
Следствием этого стало заключение 
соглашения между ВВС и Комисси- 
ей по атомной энергии (АЕС) о нача- 
ле весной 1946-го программы МЕРА 
(ядерная энергия для авиационных 
силовых установок). Целью этой про- 
граммы было изучение проблем, свя- 
занных с разработкой самолета с 
ядерной силовой установкой (ЯСУ). 


Считалось, что такой летательный 
аппарат мог бы использоваться в 
качестве стратегического бомбарди- 
ровщика или разведчика, способно- 
го нести боевое дежурство в воздухе 
без дозаправки в течение нескольких 
суток. В числе проблем, требовавших 
решения в первую очередь, были ис- 
следования влияния радиации на 
конструкционные материалы плане- 
ра и силовой установки, воздействия 
продуктов распада ядерного топли- 
ва на окружающую среду во время эк- 
сплуатации и возможных аварийных 
ситуаций, защиты экипажа от радио- 
активного излучения в полете и об- 
служивающего персонала на земле, 
выбора места для испытаний атом- 
ного самолета. 


Согласно требованиям к будуще- 
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му самолету с ЯСУ, сформулирован- 
ных в июле 1947-го, взлетный вес не 
должен был превышать 136078 кг, 
максимальная скорость - 829 км/ч (на 
высоте 10668 м), полезная нагрузка - 
5443 кг. Даже при самом неблагопри- 
ятном стечении обстоятельств атом- 
ный самолет не должен был суще- 
ственно изменять естественный ра- 
диоактивный фон. 


В рамках программы МЕРА зак- 
лючили контракт с корпорацией 
«Фэрчайлд», которая, в частности, 
исследовала влияния радиоактивно- 
го излучения на конструкционные 
материалы, защиту экипажа и радио- 
электронной аппаратуры, вопросы 
эксплуатации ЯСУ в полете и на зем- 
ле. Помимо этого, испытали самолет 
В-29 с размещенной в бомбоотсеке 
радиоактивной установкой. 


В итоге сделали вывод, что тре- 
буемый объем работ не по плечу фир- 
ме «Фэрчайлд». Работы по проекти- 
рованию самого самолета и его си- 
ловой установки практически не 
сдвинулись с места, что и стало при- 
чиной прекращения кон- 


Летающая лаборатория МВ-З6В. 


Этот конфликт вынудил АЕС в 
1948-м запросить мнение о програм- 
ме МЕРА специалистов Массачусетс- 
кого технологического института. 
Вскоре состоялась научная конфе- 
ренция с участием исследовательс- 
кой группы под названием “Ёехт оп 
Ргоес{" и организаций, участвовав- 
ших в программе МЕРА. 

В заключительном докладе гово- 
рилось, что ядерный самолет можно 
создать, несмотря на огромные тех- 
нические трудности, возникающие 
при этом. Срок разработки оценивал- 
ся приблизительно в 15 лет, а общая 
стоимость работ - в миллиард дол- 
ларов. В докладе также рекомендо- 
валось вести разработку ЯСУ на ос- 
нове турбореактивного, прямоточно- 
го воздушно-реактивного и ракетного 
двигателей. Отмечалось, что наибо- 
лее реальным представляется реше- 
ние поставленной задачи на основе 
ТРД с использованием ЯСУ как от- 
крытого, так и закрытого циклов. 

В апреле 1949-го по итогам сове- 
щания представители ВВС и АЕС 
решили отказаться от МЕРА и принять 
новую программу АМР (авиационный 
ядерный движитель). В 1951-м к ра- 
ботам в рамках конкурсной програм- 
мы подключили четыре фирмы. 
«Дженерал Электрик» и «Конвэру» 
поручили разработку самолета с ЯСУ 
открытого цикла, а «Пратт-Уитни» со- 
вместно с «Локхид» - самолет с ЯСУ 
закрытого цикла. 

Принцип действия силовой уста- 
новки, над которой работала «Дже- 


Реактор Аз’ для МВ-З6В. 





тракта. К концу 1948-го 
расходы ВВС на програм- 
му МЕРА составили око- 
ло десяти миллионов 
долларов. 


Хотя работы в рамках 
МЕРА шли полным ходом, 
многие американские 
физики-ядерщики были 
против этой программы. 
Одним из ее оппонентов 
был Роберт Оппенгей- 
мер, возглавлявший в то 
время Консультативный 
комитет АЕС. Он пола- 
гал, что ядерный самолет 
не нужно создавать и 
предупреждал своих мо- 
лодых коллег относи- 
тельно опасности, свя- 
занной с этим. 








| . 
НЫЕ 


Кабинный модуль МВ-З6Н. 


нерал Электрик», заключался в сле- 
дующем. Сжатый в компрессоре воз- 
дух подавался в реактор, где он на- 
гревался от ядерного реактора и под- 
водился ктурбине двигателя. Основ- 
ными достоинствами этой схемы 
были относительная простота и бо- 
лее короткое требуемое время разра- 
ботки. Однако эта же схема имела 
большой недостаток - вследствие 
эрозии стенок воздушных каналов 
рабочей зоны реактора радиоактив- 
ные частицы выбрасывались в атмос- 
феру. 

Первоначально предполагалось 
взять за основу ТРД 453, над кото- 
рым работала «Дженерал Электрик». 
Однако расчеты показали, что сум- 
марный вес ЯСУ достигнет 74842 кг, 
из них 44000 кг приходилось на ра- 
диационную защиту реактора и эки- 
пажа. 


Чтобы облегчить силовую уста- 
новку, обратились к серийному дви- 
гателю /47 (применявшемуся на бом- 
бардировщике В-47), которому в ва- 


„Двигатели /87 для перспективных 
ядерных силовых установок. 





рианте для ЯСУ присвоили обозна- 
чение ХЗ9. 

Исследования по отработке опти- 
мальной конструкции ЯСУ проводи- 
лись «Дженерал Электрик» в 1955- 
57 годах на специально созданных 
экспериментальных установках. Пер- 
вая из них предназначалась для де- 
монстрации возможности работы 
ТРД с использованием атомной энер- 
гии. Она состояла из реактора, за- 
щитного экрана, двух двигателей Х- 
39, трубопроводов, систем управле- 
ния и контроля. На второй - отраба- 
тывались варианты конструктивного 
исполнения активной зоны реактора. 

Еще одна установка фактически 
стала прототипом ЯСУ, предназна- 
ченного для летных испытаний. Она 
развивала тягу, достаточную для по- 
лета со скоростью 740 км/ч на рас- 
стояние 48280 км. Однако уровни из- 
лучения были очень велики - в одном 
испытании произошел сбой в систе- 
ме управления реактором, что приве- 
ло к радиоактивному выбросу в ат- 
мосферу и заражению окружающей 
территории. 

Фирма «Конвэр» разрабатывала 
в рамках программы АМР сверхзву- 
ковой самолет (рассматривались схе- 
мы «бесхвостка» и «утка») под, обо- 
значением Х-6. Самолет должен был 
иметь взлетный вес до 75 т, а прото- 
типом для него выбрали бомбарди- 
ровщик В-58, совершивший первый 
полет в июне 1954-го. Взлет и посад- 
ку Х-6 должен был осуществлять с 
использованием ТРД, работавших на 
обычном химическом топливе, на 
крейсерском режиме в работу всту- 
пала ядерная силовая установка. 

ЯСУ состояла из реактора в хво- 
стовой части фюзеляжа и четырех 
двигателей ХЗ9. Разные варианты 
проекта предусматривали установку 
двигателей под или над фюзеляжем 
в районе реакторного отсека. ТРД, ра- 
ботавшие на химическом топливе, 
располагались на пило- 
нах под законцовками 
крыла. 

В носовой части фю- 
зеляжа размещалась ка- 
бина экипажа. 

Поскольку вес необ- 
ходимой радиационной 
защиты реактора превы- 
шал расчетную грузо- 
подъемность будущего 
самолета (с компромисс- 
ным вариантом радиаци- 
онной защиты - так назы- 
ваемой “теневой” или 
разделенной), ее толщи- 


на радиационной защиты сводилась 
к минимуму и позволяла вписать ре- 
актор в обводы фюзеляжа. 

Кабину экипажа предполагалось 
заключить в экранированную капсу- 
лу, а за ней предусмотрели дополни- 
тельную защитную панель с водным 
раствором изотопа бора, хорошо по- 
глощающего нейтроны. 

Проблему радиационной защиты 
наземного персонала после призем- 
ления атомного самолета намерива- 
лись решить следующим образом. 
Приземлившийся самолет с заглу- 
шённым реактором отбуксировали 
на специальную площадку. Здесь 
ЯСУ снималась с самолета и опуска- 
лась в глубокую шахту и размеща- 
лась в помещении, оборудованном 
радиационной защитой. 

Первые испытательные полеты Х- 
6 планировались на 1956-й. 

Концепцию "теневой" защиты не- 
обходимо было опробовать в летных 
условиях. Для этого лучше всего под- 
ходил самый тяжелый вто время бом- 
бардировщик ВВС США В-З6Н, допус- 
кавший взлет с весом 186 т и способ- 
ный нести бомбовую нагрузку в 39 т. 
В мае 1953-го для переоборудования 
выбрали машину с бортовым 
№15712, ожилавшую ремонта после 
полученных в сентябре 1952-го по- 
вреждений от тайфуна, обрушивше- 
гося на авиабазу Карсвелл. 

В задней части бомбоотсека ле- 
тающей лаборатории разместили ис- 
пытываемый реактор мощностью 1 
МВт диаметром 1,2 м и весом 16 т, 
работавший на быстрых нейтронах. 
В качестве ядерного топлива исполь- 
зовалась двуокись урана. Реактор 
включался в полете и охлаждался 
атмосферным воздухом, поступав- 
шим за счет скоростного напора че- 
рез специально сделанные в борту 
самолета воздухозаборники. Нагре- 
тый воздух через выхлопные патруб- 
ки выбрасывался наружу. 

Защитная капсула весом 12 тс 
кабиной экипажа располагалась в 
носовой части фюзеляжа. Стенки кап- 
сулы изготовили из свинца и резины, 
а остекление кабины - из свинцового 
стекла толщиной 25-30 см. Сзади 
кабины экипажа находился защитный 
экран из стали и свинца диаметром 
2 м итолщиной 10 см. 

Во время полета за работой ре- 
актора велось наблюдение из каби- 
ны при помощи внутренней телеви- 
зионной сети. После полета реактор 
снимался и хранился в подземном 
боксе испытательного полигона фир- 
мы "Конвэр" в штате Техас. 
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Модернизированный самолет по- 
лучил обозначение МВ-З6Н. Впервые 
он поднялся в воздух 17 сентября 
1955-го. Все испытательные полеты 
выполнялись над малонаселенными 
районами Техаса и Нью Мексико. МВ- 
З6Н всегда сопровождал десантно- 
транспортный самолет со взводом 
вооруженных морских пехотинцев, 
готовых в любую минуту десантиро- 
ваться в случае аварии МВ-З6Н и 
взять его под, охрану. 

Осенью 1956-го самолет пере- 
именовали в МВ-З6Н. Последний раз 
он взлетел в конце марта 1957-го, вы- 
полнив за время испытаний 47 поле- 
тов. К счастью, испытательная про- 
грамма закончилась без аварий и МВ- 
З6Н в конечном счете вывели из экс- 
плуатации в конце 1957-го. 

Фирма «Пратт-Уитни» работала 
над ЯСУ закрытого цикла. Суще- 
ственным достоинством этой схемы 
являлось отсутствие выбросов ра- 
диоактивных продуктов из двигате- 
лей. Это достигалось за счет исполь- 
зования дополнительного замкнуто- 
го водяного контура, снимающего теп- 
ло с реактора. В первичном контуре 
охлаждения реактора имелась паро- 
вая турбина мощностью 49000 л.с, 
вращавшая вентилятор диаметром 
3,05 м, установленный во вторичном 
открытом контуре. Атмосферный воз- 
дух, нагнетаемый вентилятором, по- 
падал в конденсатор турбины, нагре- 
вался там и выходил через реактив- 
ное сопло двигателя. 

Однако вскоре стало ясно, что 
эффективность вентиляторного дви- 
гателя невысока, а в весовом отно- 
шении он очень тяжел. Поэтому в 
1953-м построили и испытали второй 
вариант ЯСУ с одним реактором и 
шестью ТРД 491 тягой по 11340 кгс. 
В закрытом первичном контуре реак- 
тора в качестве теплоносителя при- 
менялся жидкий натрий, который че- 
рез теплообменник передавал тепло 
воздуху вторичного разомкнутого кон- 
тура. Это почти на 20 т облегчило сам 
реактор и его защиту. Однако недо- 
статками двухконтурной схемы оста- 
вались сложность конструкции про- 
межуточного теплообменника и боль- 
шой вес трубопроводов с жидкоме- 
таллическим теплоносителем. 

В 1955-м стало ясно, что пробле- 
мы с радиационной защитой и ЯСУ 
ставят под сомнение возможность со- 
здания самолета Х-6. Тогда команло- 
вание стратегической авиацией при- 
няло к разработке три программы под 
общим обозначением \/З (\Меароп 
Зучет). 
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Программа \/5-107А предусмат- 
ривала разработку межконтиненталь- 
ных баллистических ракет, \/З-110А 
- дальних сверхзвуковых бомбарди- 
ровщиков с двигателями на обычном 
топливе и \М/5-125А - околозвуковых 
самолетов с ЯСУ, способных несколь- 
ко суток находиться в воздухе. 

Самолет по программе \/№5-125А 
планировался как летающая плат- 
форма для запуска дальних ракет. 
Атомные бомбардировщики, патрули- 
рующие вне зоны действия РЛС по- 
тенциального противника, должны 
были дополнять атомные подводные 
лодки и межконтинентальные балли- 
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стические ракеты шахтного базирова- 
ния. Кроме того, атомный самолет 
должен был уметь летать на малой 
высоте, ниже границы видимости ра- 
даров с обычными бомбами. 
Конструкция двигателей должна 
была допускать использование энер- 
гии атомного реактора на крейсерс- 
ком режиме и химического топлива 
для кратковременного увеличения 
скорости, вплоть до сверхзвуковой. 
Это было не лишним при прорыве к 
цели или уходе от противника (кон- 
цепция "атомный полет - химический 
рывок"). Программа \М/5-125А имела 
еще и другое название - САМАЕ 
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(соттиочнзу атБогпе пиззйе-!аипспег 
апа 1ом-1еуе|). 

Фирма «Конвэр» получила заказ 
на постройку двух эксперименталь- 
ных самолетов под. обозначением МХ- 
2 по схеме "утка". Вертикальное опе- 
рение располагалось на законцовках 
крыла, а ЯСУ - в хвостовой части фю- 
зеляжа. Длина самолета - 45,7 м, раз- 
мах крыла - 52,1 м, и его площаль - 
54,9 м”. Максимальный взлетный вес 
- 226 т, полезная нагрузка - 22,6 т. 
Максимальная скорость на высоте 
10670 м соответствовала числу 
М=0,9. Продолжительность полета - 
126 ч. Ядерные силовые установки 
для МХ-2 разрабатывали фирмы 
«Дженерал Электрик» и «Пратт-Уит- 
ни». Первый полет планировался на 
1965-й. 

«Дженерал Электрик» разработа- 
ла на основе двигателя /87 силовую 
установку Х211, состоявшую из двух 
ТРД и одного реактора. Суммарная 
тяга 25 тс должна была достигаться, 
но при сжигании обычного авиацион- 
ного топлива в камерах сгорания пе- 
ред турбинами двигателей. На крей- 
серском же режиме химическое топ- 
ливо не использовалось. 

Х211 была создана под руковод- 
ством Бруно Брукмана, работавшего 
во время Второй мировой войны глав- 
ным специалистом двигателестрои- 
тельного отделения немецкой фирмы 
ВММ/. 

«Пратт-Уитни» работала над тре- 
тьим вариантом ЯСУ, состоявшим из 
реактора с двухконтурной замкнутой 


Один из проектов 


сверхзвукового атомного 


самолета 
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системой охлаждения и модифициро- 
ванного ТРД 458 тягой на форсаже 
14740 кгс. /58 позже установили на 
высотный разведчик ЗВ-71. 

Для испытаний разрабатывавших- 
ся ЯСУ выбрали бомбардировщик 
ХВ-60 фирмы "Конвэр". ХВ-60 пред- 
ставлял собой модификацию В-36. В 
качестве силовой установки исполь- 
зовались 8 ТРД 57, а максимальная 
скорость доходила до 818 км/ч. Схе- 
ма ЯСУ и средств радиационной за- 
щиты была как и на МВ-З6Н. 

Работы по атомному самолету 
продвигались медленно, сталкиваясь 
с различными трудностями. Интерес 
кним со стороны ВВС стал постепен- 
но падать, финансирование сокра- 
щаться. Однако произошедшие в 
1957-58 годах события резко измени- 
ли обстановку вокруг этих работ. 

4 октября 1957-го в Советском Со- 
юзе вывели на орбиту первый в мире 
искусственный спутник Земли, опере- 
див США в этом состязании. В декаб- 
ре следующего года журнал "Авиэйшн 
Уик" опубликовал сенсационную ста- 
тью о советском стратегическом бом- 
бардировщике М-50, который амери- 
канская разведка идентифицировала 
как атомный самолет (см. "КР" №12- 
2001). 

После этого в США началась на- 
стоящая истерия по поводу предпо- 
лагаемого отставания в области раз- 
работки самолета с ЯСУ. "Если Рос- 
сия побеждает нас в состязании по 
атомным бомбардировщикам, наша 
безопасность будет серьезно наруше- 
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на", - заявлял сенатор Г. Джексон. 

Председатель Объединенного ко- 
митета по атомной энергии 
М.Прайс объявил в 1959-м, что "рус- 
ские от трех до пяти лет опережают 
США в области атомных авиацион- 
ных двигателей и что они продвинут- 
ся еще дальше, если США срочно не 
усилят работы по своим собственным 
программам". Несмотря на заявление 
главного научного советника депар- 
тамента министерства обороны 
Г.Йорка о том, что любая финансо- 
вая поддержка программы АМР не 
сможет обеспечить создание атомно- 
го бомбардировщика ранее 1970-го, 
программу АМР все же пересмотре- 
ли. Крайним сроком разработки атом- 
ного бомбардировщика назывался 
1961-й. 

Между тем, продолжавшиеся ис- 
следования возможностей принятого 
на вооружение в 1954-м стратегичес- 
кого бомбардировщика В-52 с сило- 
вой установкой на обычном топливе 
показали, что этот самолет вполне 
может заменить атомный бомбарди- 
ровщик. На В-52 в 1956-м выполни- 
ли серию беспосадочных полетов на 
дальность до 27000 км, а в январе 
1957-го три бомбардировщика совер- 
шили кругосветный полет со средней 
скоростью 850 км/ч, затратив на это 
45 ч 19 мин. 

Расчеты аналитиков из Пентаго- 
на показывали, что сумма, затрачен- 
ная на исследования по программе 
АМР, эквивалентна стоимости 1200 
самолетов В-52. Кроме того, опреде- 
ленные успехи были достигнуты в 
программе \/5-107А: в декабре 1958- 
го на орбиту с помощью ракеты-но- 
сителя "“Атлас-В" вывели первый аме- 
риканский ИСЗ, а с помощью "Атлас- 
С" начались летные испытания голов- 
ных частей МБР. 

Учитывая эти обстоятельства, а 
также то, что в Советском Союзе при- 
няли на вооружение новый зенитно- 
ракетный комплекс, способный ус- 
пешно бороться с высоко летящими 
скоростными целями, стратегическое 
авиационное командование США зак- 
рыло программу \М/5-125А. 

28 марта 1961-го президент США 
Д.Кеннеди в докладе о национальной 
безопасности заявил о том, что все 
работы по созданию самолета с ядер- 
ной силовой установкой прекращены. 
Следует отметить, что в период меж- 
ду 1946-м и 1961-м годами ВВС и Ко- 
миссия по атомной энергии США ис- 
тратили на создание самолета с 
ядерной силовой установкой более 7 
млрд. долларов. 
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АВИАЦИЯ 


КОСМОС 


Максим КРЫЛОВ 


ТАЙНЫ “ЛЕТАЮЩЕГО ПРОРОКА" 


Штрихи к портрету Антуана де Сент-Экзюпери 


Книги Антуана де Сент-Экзюпери, - 
французского авиатора и писателя, вот 
уже более полувека пользуются в нашей 
стране заслуженной популярностью. 
Большинство изданий, помимо собствен- 
но произведений, содержат статьи лите- 
ратуроведов и исследователей, повеству- 
ющие о жизни "летающего пророка двад- 
цатого столетия", его характере, мировоз- 
зрении. 

В них практически всегда, так или 
иначе, говорится, что “мы не сможем пол- 
ностью понять творчество Сент-Экзюпе- 
ри, не поняв, чем для него являлась авиа- 
ция". Однако именно факты из его лет- 
ной биографии до сих пор входят в число 
малоизвестных. 

Здесь, на страницах журнала, мы 
лишь дополним уже опубликованные ис- 
следования материалами французских 
биографов, многие из которых сами ле- 
тали и строили крылатые машины. 


ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 


Первое свидание с небом произошло 
у будущего авиатора в двенадцатилетнем 
возрасте. Это событие принято связывать 
с именем Жюля Ведрина. Никто не зна- 
ет, как родилась эта версия, ибо ни тот, 
ни другой никогда не говорили об этом. 
Но, видно, она оказалась достаточно кра- 
сивой: Ведрин знаменитый авиатор, ге- 
рой войны, да и вообще яркая личность, 
- и потому версию стали повторять, не 
проверяя. 

Лишь недавно обнаружили един- 
ственное документальное свидетельство, 
а именно - открытку с изображением 
первого самолета и пилота, “давшего воз- 
душное крещение". Причем подписанная 
самим Антуаном. Истина оказалась ни- 
чуть не хуже легенды. 

Итак, на открытке изображен моно- 
план «ВеНпаиа-\\ (Берто - фамилия про- 
мышленника, финансировавшего разра- 
ботку), созданный в 1911 году братьями 
Петром и Габриэлем Вроблевскими. 

Эта многообещающая конструкция, 
увы, не “завоевала небо“. Не суждено 
было дожить до эры господства метал- 
лических монопланов и талантливым бра- 
тьям-авиаторам - 2 марта 1912 года они 
погибли в испытательном полете на тре- 
тьем и последнем экземпляре своей ма- 
шины, после чего работы по ней были 
прекращены. 
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Габриэль Вроблевский (именно он 
"крестил" Антуана в июле 1912-го} полу- 
чил свой диплом пилота всего за месяц, 
до этого вошедшего в историю события. 
Диплом имел номер 891. Летная карье- 
ра Сент-Экзюпери началась лишь девять 
лет спустя, уже после Первой мировой, 
но именно тогда, в своем первом иедин- 
ственном "детском" полете, он, можно ска- 
зать, приобщился к духу "детства" самой 
авиации. 

Опередивший время аэроплан инже- 
неров-самоучек, пилоты, робкие полеты 
ради самого факта преодоления земного 
притяжения, и, наконец, ореол тайны и 
подвига - все это не могло не оставить 
глубочайшего следа в юной душе. 

Согласно большинству кратких био- 
графий, Сент-Экзюпери поступает в ВВС 
в 1921 году и со званием рядового назна- 
чается авиамехаником. Однако вскоре 
становится гражданским летчиком, пос- 
ле чего проходит обучение на летчика 
военного. Странная формулировка, но ни- 
какой ошибки в ней нет. Правда, чтобы 
понять это, требуются некоторые коммен- 
тарии. Вотчто рассказывает Робер Аэби, 
первый летный инструктор Сент-Экса: 

"Это случилось в апреле 1921 года, в 
воскресенье, на аэродроме Нойхоф. Пре- 
красным весенним утром мы вывели из 
ангара все самолеты компании Трансаз- 
рьен - один "Фарман", три "Сопвича" и 
один "Сальмсон". Пять самолетов на ком- 
панию, в которой я был единственным 
летчиком... Правда, братья Моссзэ - Гас- 
тон и Виктор - содиректора, тоже были 
пилотами. 

Мы надеялись получить линию 
Страсбург - Брюссель - Анвер, но конку- 
ренты опередили нас. Тогда компания 
преобразовалась и теперь предлагала 
клиентам полеты по заявкам, крещения, 
воздушные съемки. Особенно крещения. 

Как раз приближался клиент. Одет не 
очень хорошо - кепчонка, платок на шее, 
брюки без складки. 

- Можно получить воздушное креще- 
ние? 

-Да... Но это будет стоить 50 фран- 
ков. 

-Согласен! 

И он устраивается в "Фармане". Я 
делаю с ним круг. Десять минут, по обыч- 
ному маршруту. Сажусь, рулю к ангару, 
вылезаю из самолета. 

- Аеще раз? 





- Но это обойдется вам еще в 50 фран- 
ков! 

- Да, да! Я согласен. 

И мы полетели. На этот раз я показал 
ему то, что он хотел - север и юг Страс- 
бурга, Вож, Рейн. Он был в восторге. Я 
еще не знал его имени. После посадки 
попросил его записать свое имя на бума- 
ге. Тогда я и прочитал: Антуан де Сент- 
Экзюпери. Он сообщил также, что при- 
писан ко 2-му истребительному авиапол- 
ку (его ангары располагались по сосед- 
ству с нашими) для прохождения воен- 
ной службы. 

Через некоторое время он опять по- 
явился, но уже в военной форме. 

- Вы меня узнаете? 

- Ну, конечно. 

И без лишних предисловий: 

- А можно полетать самому? 

- Всегда можно, но чтобы смочь ле- 
тать, надо уметь летать! Нужно пройти 
обучение. 

- Я именно это и хотел узнать... А 
здесь это возможно? 

- Да, но при некоторых условиях. 
Прежде всего, нужно разрешение вашего 
командира, ибо он за вас отвечает. И по- 
том, надо договориться с директором по 
поводу цены. 

Через несколько дней командир час- 
ти полковник Гард согласился, против 
всех правил, в виде исключения (тут оп- 
ределенно было что-то невероятное), раз- 
решить молодому солдату научиться пи- 
лотировать. 

18 июня 1921 года, суббота. В этот 
день (можно сказать, это была почти ис- 
торическая дата!), Сент-Экзюпери совер- 
шил свой первый полет с инструктором 
на «Фармане-40». 

Если верить моей летной книжке, за 
вторым полетом в тот день последовал и 
третий... И уроки продолжались, кудов- 
летворению ученика и учителя. 

Недели через две у нас был уже 21 
вывозной полет и 2ч. 5 мин. полетного 
времени. Неожиданно нам пришлось ос- 
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тавить "Фарман", мотор которого отдал 
Богу душу, и я перевел своего питомца 
на "Сопвич", более строгую в пилотиро- 
вании машину. В пятницу, 8 июля, я дваж- 
ды вывез его на этом новом самолете. 

На следующий день в 11 часов я еще 
раз вывез Сент-Экзюпери на "Сопвиче 
Полуторастоечном". В 11 ч. 10 мин. мы 
были на старте для второго полета. Я 
вылез с переднего сиденья. 

- Взлетайте! Один. Я вас выпускаю. 
Когда будет пора приземляться, я пущу 
зеленую ракету. Пошел! 

Стартовал он нормально. Руление 
ровное, взлет - безукоризненный, вот он 
набирает высоту, правильно разворачи- 
вается влево, проходит по ветру, закан- 
чивает кругу полосы... Я пускаю зеленую 
ракету... Он заходит на посадку, но слиш- 
ком высоко и на слишком большой ско- 
рости... 

Пять метров до земли, - и сейчас он 
либо "проскочит" полосу, либо потеряет 
скорость и сорвется в штопор, - но он 
делает единственное, что остается вта- 
ких случаях - вновь газует. 

Сент-Экзюпери уверенно начинает 
вторую "коробочку", - похоже, это малень- 
кое происшествие не вывело его из рав- 
новесия, - и когда я опять посылаю зеле- 
ную ракету, нормально заходит, красиво 
садится, и возвращает самолет в ангар. 

После полудня я пошел к полковнику 
Гарлу и доложил, что выпустил рядового 
Сент-Экзюпери. Он подумал, посмотрел 
какие-то бумаги в папке, и обронил: 

- Остановиться на этом. 

Наши совместные полеты в Трансаэ- 
рьен закончились. 

Влюбленному в небо солдатику уда- 
лось уговорить командиров на еще один 
беспрецедентный шаг - позволить летать 
летнабом (в том числе и на новых двух- 
местных истребителях ЗРОО-20 "Эрбе- 
мон") и обучаться на воздушного стрел- 
ка, опять же, без назначения на соответ- 
ствующую должность. 

Нуа вскоре любительский опыт был 
повторен на новом качественном уровне 
и соответственно задокументирован. Уз- 
нав о наборе добровольцев для службы 
в 37-м истребительном авиаполку, бази- 
рующемся в Марокко, Сент-Экзюпери 
сразу же полал рапорт. Там он дослужил- 
ся до капрала, но главное - обучился на 
истребителя. Экзамены сданы на "отлич- 
но", иему предлагают поступить в школу 
офицеров запаса, где он встречает свое- 
го старого приятеля Жана Эско. Предос- 
тавим слово ему... 


"3 апреля 1922 года Сент-Экзюпери 
был принят курсантом в школу офицеров 
резерва ВВС в Аворе. Самым срочным 
делом для нас тогда было узнать, как мы 
сможем возобновить полеты. Действи- 
тельно, программа, венцом которой был 


«Ну, сБогом!› (Первый самостоятельнь 


полета. де Сент-Экзюпери). 
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диплом летнаба, включала теорию (нави- 
гация, метеорология, связь, боевое при- 
менение) и летную практику, но именно 
в качестве летнаба. 

В конце концов, нам объявили, что мы 
можем летать в качестве летчиков до на- 
чала занятий, то есть с 6 до 8 утра. Так 
наши дни оказались заполненными до от- 
каза. 

В конце стажировки высокие выпуск- 
ные баллы дали нам возможность самим 
выбрать место будущей службы. Получи- 
лосьтак, что у нас сработал одинаковый 
рефлекс - оказаться поближе к дому. И 
получив звание младших лейтенантов, 
мы разъехались каждый в свою сторону - 
онв 34-й авиаполк в Бурже, ая - вЛион- 
Брон, в 35-Й. 

За два года срочной службы Сент-Эк- 
зюпери получил в результате уникальную 
подготовку, - невозможную в других, с 
виду более благоприятных условиях, - 
освоил пилотирование самых различных 
самолетов, побыл и штурманом, и летна- 
бом, и стрелком, изучил вопросы приме- 
нения авиации. А ведь помимо всего это- 
го, он был еще и механиком... Последнее 
стоит помянуть особо. 

В1926 голу Сент-Экс вновь начал ка- 
рьеру летчика, теперь уже гражданско- 
го, - с мастерских. Вспоминает Дидье 
Дора, директор Авиалиний Латекозра: 

"Я принял Сент-Экзюпери и с перво- 
го же дня заставил его подчиниться ре- 
жиму, общему для всех его товарищей - 
пилотов: все они должны были на пер- 
вых порах работать бок о бок с механика- 
ми. 

Так же как и механики, он прослуши- 
вал моторы, пачкал... руки смазкой. Он 
никогда не брюзжал, не боялся черной 
работы, и скоро я убедился, что он заво- 
евал уважение рабочих... 

Школа наземных служб пригодилась 
Сент-Экзюпери и в личной жизни точнее, 
когда у него появился собственный само- 
лет. Не буду вдаваться в подробности, 
но скажу одно - он жил тогда небогато, но 
аэропланом владел. 


"6500 ЧАСОВ В НЕБЕСАХ ВСЕГО 
МИРА” 

Эта фраза близкого друга и биографа 
Сент-Экзюпери доктора Жоржа Пелисье 
отнюдь не аллегория, и ужтем более не 
вымысел. Из книг самого Сент-Экса мир 
знает в основном о его полетах в Африке, 
Южной Америке и, разумеется, в Евро- 
пе. Но история говорит и о другой Аме- 
рике, Северной и Центральной, а имен- 
но о рекордном перелете Нью-Йорк - 
Огненная Земля, завершившемся авари- 
ей в Гватемале. 

Кроме того, в 1934-1935 годах он ра- 
ботал чиновником по особым поручени- 
ям компании "Эр Франс" в Азии, - от Тур- 
ции до Вьетнама, - где предпочитал, так 
сказать, "по поводу и без повода" пере- 
мещаться на аэропланах. В книгах много 
раз описывались вынужденные посадки 
в пустыне, чуть меньше аварийные при- 
воднения гидросамолетов. Но в практике 
был совсем интересный случай. 

"Его первое путешествие в Камбоджу 
прервала авария, - отказал мотор, когда 
он пролетал над затопленными лесами в 
бассейне Меконга. Дожидаясь спасатель- 
ного катера, Сент-Экзюпери и его друг 
Пьер Годийер провели ночь среди этого 
беспорядочного смешения воды и суши, 
мирно беседуя под зудящее пенье мос- 
китов и кваканье лягушек. 

Нуа потом, как известно, на его долю 
выпала и настоящая война... 

6500 часов - цифра, немалая сама по 
себе, но учитывая все вышесказанное... 
В общем те, кто утверждает, что летная 
биография Сент-Экзюпери не представ- 
ляет из себя ничего особенного, просто 
не имеет представления о предмете раз- 
говора. 

20 мая 1935 года в газете "Известия" 
была опубликована статья, говорящая 
сама за себя: 

О движущей силе 

Я летал на самолете "Максим Горь- 
кий" незадолго до его гибели. Эти кори- 
доры, этот салон, эти кабины, этот мощ- 






















| 
| 


«Крылья Родины» 4.2002 


ный гул восьми моторов, эта внутренняя 
телефонная связь - все было не похоже 
на привычную для меня воздушную об- 
становку. 

Но еще больше, чем техническим со- 
вершенством самолета, я восхищался мо- 
лодым экипажем и тем порывом, который 
был общим для всех этих людей. Я вос- 
хищался их серьезностью и той внутрен- 
ней радостью, с которой они работали... 
Чувства, которые обуревали этих людей, 
казались мне более мощной движущей 
силой, нежели сила восьми великолеп- 
ных моторов гиганта. 

Глубоко потрясенный, я переживаю 
траур, в который погружена сегодня Мос- 
ква. Я тоже потерял друзей, которыхтоль- 
ко что узнал, но которые уже казались мне 
бесконечно близкими. Увы, они больше 
никогда не будут смеяться ветру в лицо, 
эти молодые и сильные люди. 

Я знаю, что эта трагедия вызвана не 
технической ошибкой, не невежеством 
строителей или оплошностью экипажа. 
Эта трагедия не является одной из тех 
трагедий, которые могут заставить людей 
усомниться в своих силах. Не стало са- 
молета-гиганта. Но страна и люди, его 
создавшие, сумеют вызвать к жизни еще 
более изумительные корабли - чудеса тех- 
ники. 

Антуан де Сент-Экзюпери, пилот и 
писатель, специальный корреспондент 
"Пари-Суар". 

Это был первый и последний визит 
Антуана в СССР. Разумеется, он не мог 
пройти мимо авиационной жизни страны. 
В полетах ему везло. Повезло, как види- 
те, и в этом. АНТ-20 - гигант неба - са- 
мый большой летательный аппарат, на ко- 
тором он когда-либо поднимался в воз- 
дух. 

Сент-Экс был человеком нестандар- 
тным. Дух искательства повел его и даль- 
ше - на первые авиалинии. 

«В то время гражданская авиация 
едва расправляла крылья; мало кто пре- 
дугадывал тогда ее поразительный рас- 
цвет. Просто в ту пору авиаторы были в 
чести. 

Широкая публика считала, что все они 
какие-то чудаки, искатели приключений, 
правда, симпатичные, но что ими движет 
и кчему они стремятся - неясно». 

Да, общественное мнение считало это 
авантюрой, да это требовало смелости, - 
но было обоснованно и базировалось на 
точных расчетах. Сент-Экзюпери принад- 
лежал к когорте самых затребованных в 
тогдашней авиации людей - тех, кто со- 
единяет храбрость и хладнокровие, обла- 
дает логическим мышлением. Вот как 
оценивалась начальством его работа в 
Кап-Джуби: 

“Исключительные данные, пилот 
редкой смелости, отличный мастер 
своего дела, проявил замечательное 
хладнокровие и редкую самоотвер- 
женность. Начальник аэродрома в 
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Кап-Джуби, в пустыне, окруженный 
враждебными племенами, постоянно 
рискуя жизнью, выполняя свои обя- 
занности с преданностью, которая 
превыше всяких похвал. Провел не- 
сколько блестящих операций. 

Неоднократно летал над наиболее 
опасными районами, разыскивая взя- 
тых в плен враждебными племенами 
летчиков Рена и Серра. Спас из обла- 
сти, занятой крайне воинственным на- 
селением, раненый экипаж испанско- 
го самолета, едва не попавший в руки 
мавров. 

Без колебаний переносил суровые 
условия работы в пустыне, повсед- 
невно рисковал жизнью. Своим усер- 
дием, преданностью, благородной са- 
моотверженностью внес огромный 
вклад в дело французского воздухо- 
плавания, значительно содействовал 
успехам нашей гражданской авиа- 
ЦИИ. .. 

Было в биографии Антуана одно пред- 
приятие, которое можно назвать действи- 
тельно авантюрным. Рассказ о его завер- 
шении - авария 1935 года в Ливийской 
пустыне, - вошел в “Планету людей", но 
это, как говорят, вершки. А вот корешки... 

Сент-Экс узнал о крупном денежном 
призе за рекорд маршрута Париж-Сайгон 
и решил принять вызов - в то время он 
как раз очень нуждался в деньгах. Прав- 
да, времени (да, собственно, и средств) 
на подготовку уже не оставалось, - но он 
рискнул. В самолете не было даже радио- 
станции, которую сняли, чтобы взять 
лишнюю канистру бензина и если бы не 
тот случайный бедуин... Вот уж истинно 
Судьба, которой видно, было угодно даль- 
нейшее продолжение его творчества! 

Второй перелет Нью-Йорк - Огненная 
Земля в 1938-м готовился по всем пра- 
вилам, но нааэродроме Гватемалы какой- 
то "бедуин" - заправщик по ошибке залил 
в баки слишком много топлива. Жара, раз- 
реженный воздух (аэродром располагал- 
ся почти на 1,5 км выше уровня моря) и 
короткая полоса не оставили шансов, - пе- 
регруженная машина рухнула, едва ото- 
рвавшись от земли. Сент-Экзюпери и его 
механик Прево извлечены из-под груды 
обломков и госпитализированы. Здесь 
вины организаторов и экипажа не было. 
Видно, опять Судьба. 


«ДРУГ, ЭТО ВОЙНА...» 

В1937-м корреспондент "Пари-Суар" 
Сент-Экзюпери на собственном самоле- 
те прибыл в охваченную гражданской вой- 
ной Испанию. Он не был “испанским лет- 
чиком", но его задача была не менее важ- 
ной. Великие державы испытывали там 
новое оружие - технологии “информаци- 
онной войны“ - и появление на фронтах 
невиданного доселе количества всемир- 
но известных деятелей культуры (Сент- 
Экс был лишь одним из многих знамени- 
тых писателей, журналистов, кинорежис- 


серов и т.п.) далеко не случайно. 

Испытания прошли успешно, - никог- 
да раньше слово не оказывало такого вли- 
яния на ход войны, - и позже Сент-Экзю- 
пери воспользуется этой силой для при- 
влечения США к освобождению Франции 
от нацистов. 

В марте 1939-го Сент-Экзюпери от- 
правился в Третий Рейх. 

“Он возвратился в Париж назавтра 
после вступления немцев в Прагу, отка- 
завшись от обещанного ему свидания с 
Герингом, - он ни часу больше не хотел 
оставаться во враждебном государстве, 
глава которого уже сбросил маску, -пи- 
сал Жорж Полисье. - Кто же производит 
столько машин и оставляет без укрытия, 
под дождем и ветром, если не думает пу- 
стить их в дело немедленно! Милый друг, 
это война!". 

Малоизвестная страница жизни Сент- 
Экзюпери, связанная с войной, касается 
его деятельности как изобретателя. Еще 
до начала активных боевых действий он 
разработал принцип ночной маскировки 
наземных объектов с помощью ...света. 

«В начале войны, - писал Полисье, - 
пролетая ночами над затемненной Тулу- 
зой, он заметил, что в ясную ночь можно 
различить планировку города всю, до ма- 
шейших подробностей и, нетрудно сбро- 
сить бомбы на любую цель. 

Затемнение очень плохо маскирова- 
ло Тулузу. Окутанный потоком света Буэ- 
нос-Айрес, который он наблюдал в почто- 
вом рейсе, был укрыт превосходно. Ста- 
ло быть, чтобы замаскировать город, луч- 
ше не затемнить его, а осветить. Но это 
лишь на худой конец. Таким образом, пря- 
чешь отдельные подробности, но обнару- 
живаешь всю цель. 

И Сент-Экс тут же находит отличный 
способ сбить противника с толку: надо его 
ослепить! Он никогда не распознает но- 
чью города и отдельные цели, если за- 
лить их широкой полосой очень ярких, 
равномерно распределенных огней. Сент- 
Экс разработал свой проект всесторонне, 
до тончайших технических подробнос- 
тей... 

Его изобретением заинтересовались 
военные специалисты... Первые практи- 
ческие испытания дали отличные резуль- 
таты. Но опыт этот не удалось продол- 
жить: его прервало немецкое вторжение", 

Именно он предложил бороться с за- 
мерзанием пулеметов на больших высо- 
тах, используя специальную смазку, ко- 
торая поглощала бы конденсирующиеся 
пары и предотвращала, соответственно, 
заклинивание оружия. 

Рассказывают, что он предвидел бу- 
дущее господство реактивных двигателей, 
появление радара и даже ядерного ору- 
жия, но здесь он выступал, скорее, как 
глубокий мыслитель со способностями 
инженера. 

В июле 1940-го, когда до перемирия 
(так французские политики предпочита- 
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ли называть капитуляцию своей страны) 
оставались считанные дни, в группе 2/33, 
в которой воевал Сент-Экс, приказывают 
эвакуироваться в Алжир, и он предпри- 
нимает отчаянную попытку хоть чем-то 
еще помочь продолжению борьбы с на- 
циЗмом. 

В Бордо, прямо с завода, он уводит 
большой четырехмоторный "Фарман-223" 
и загрузив в него несколько десятков "не- 
примиримых" французских и польских 
авиаторов, берет курс на юг. Но вскоре пе- 
ремирие подписывают и в Северной Аф- 
рике, и он уезжает в США. 

Теперь для Сент-Экзюпери оружием 
является только слово. В 1942-м выходит 
в свет “Военный летчик". Любопытно, что 
эту книгу сразу запрещают как нацисты и 
марионеточное правительство Виши, так 
и... сторонники де Голля. Причем первые 
- за пропаганду непокорности и сопротив- 
ления, а вторые - за якобы "пораженчес- 
кие настроения". 

Однако она продолжает издаваться 
подпольно. Ав 1943 году он снова взял- 
ся за оружие, прибыв в Северную Афри- 
кусамериканским экспедиционным кор- 
пусом. 

К началу "странной войны" 1939 года 
Антуан обладал авторитетом, достаточ- 
ным для того, чтобы как-то влиять на свое 
назначение при мобилизации. И он по- 
просился в истребители - благо, опыт ма- 
невренного воздушного боя имелся. 

Кроме того, одноместный истреби- 
тель идеально соответствовал его пред- 
ставлениям о борьбе - один на один, гла- 
за в глаза с врагом, когда исход боя цели- 
ком зависит от мастерства пилота, его 
единства со своей машиной... 

Однако возраст и результаты медко- 
миссии (плюс желание руководства стра- 
ны уберечь знаменитого писателя) позво- 
лили ему попасть лишь на бомбардиров- 
щики, - да и то инструктором учебного 
подразделения. Конечно, его это не удов- 
летворило. 

Ктому же, как вспоминали друзья, он 
не принимал для себя самой концепции 
бомбардировочной авиации, “несущей 
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Предлагаем вариант приобрете- 
ния нашего журнала на таких усло- 
виях. Вы высылаете по адресу 
107066. Москва, Новорязанская ул., 
д.26-28. Редакция журнала «Крылья 
Родины» деньги в сумме 36 руб. за 
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2002-го года плюс стоимость пере- 
сылки заказной бандероли - 8 руб. 
каждого экземпляра. 


Если заказываете №№ за 2000-й 
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смерть вслепую, всем без разбора". 

Сент-Экс продолжает всеми способа- 
ми "доставать" командование и, в конце 
концов его отправляют в боевую эскад- 
рилью 2/33, пилотом Вюсп В|-174 - даль- 
него разведчика, созданного на базе бом- 
бардировщика. 

Но самое интересное, что потом эта 
ситуация повторилась. После капитуля- 
ции Сент-Экс добивался отправки на Во- 
сточный фронт, в эскадрилью "Норман- 
дия", но получил отказ. Ав 1943-м в Се- 
верной Африке американцы назначили 
его вторым пилотом на бомбардировщик 
В-26 - опять же, в подразделение, кото- 
рому активные боевые действия, что на- 
зывается, "не светили". 

Но неутомимый Сент-Экс добился 
возвращения в свою эскадрилью. На этот 
раз на ее вооружении состояли самоле- 
ты "Локхид" Р-38 Е-4 и Р-38 Е-5 - разве- 
дывательные варианты “Лайтнинга“. В 
отличие от тихоходных В1-174, “Лайтнин- 
ги" чувствовали себя в военном небе Ев- 
ропы гораздо вольготнее. Не мешало даже 
отсутствие вооружения - они легко ухо- 
дили отлюбого преследования. По край- 
ней мере, почти от любого. Действитель- 
но, лишь несколько типов новейших гер- 
манских машин могли тягаться с ними в 
скорости и высоте полета. Но “Фокке- 
Вульф" Р/\-190 0-9 принадлежал имен- 
но ктаким. 

И 31 июля 1944-го пара этих истре- 
бителей успешно перехватила у француз- 
ского побережья разведчик типа "Лайт- 
нинг", который"... после боя загорелся и 
упал в море" - как сообщило немецкое 
радио. В тот день не вернулся с задания 
майор де Сент-Экзюпери. Его маршрут 
проходил как раз в этом районе... 

Именно немцы посмертно удостоили 
Сент-Экзюпери той оценки, которой бо- 
лее всего тогда желал и он сам, признали 
его достойным противником, сраженным 
в открытом бою. 

Антуан де Сент-Экзюпери зажег свою 
звезду. Она будет вечно сиять над Пла- 
нетой Людей, служа маяком на пути всех 
романтиков и искателей Истины. 


{кроме №№1,4,5,6) стоимость одного 
экземпляра-28руб., 2001-йгоды 
(кроме №8) - 33 руб. плюс 8 руб. 
пересылка. При этом в Вашем пере- 
воде на обратной стороне (для пись- 
ма) необходимо четко указать адрес 
с почтовым индексом, номера и 
количество журналов, которые Вы 
оплатили. 


Деньги и заказы направлять на 
имя руководителя службы распрос- 
транения редакции Подольного 
Евгения Андреевича. 


Всего неделя-две - илюбой номер 
нашего журнала в Ваших руках! 
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